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Auf Grund des § 39 des Mitbestimmungsgesetzes 
vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) verordnet die 
Bundesregierung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Besteht ein Unternehmen, in dem die Arbeit¬ 
nehmer nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes ein Mitbestim¬ 
mungsrecht haben, aus einem Betrieb, so bestimmen 
sich die Wahl und die Abberufung der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer dieses Unterneh¬ 
mens nach den Vorschriften dieser Verordnung. 
Nehmen an der Wahl oder an der Abberufung nach 
§ 4 oder § 5 des Gesetzes auch die Arbeitnehmer 
anderer Unternehmen teil, so bestimmt sie sich nach 
den Vorschriften der Dritten Wahlordnung zum Mit¬ 
bestimmungsgesetz. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer bestimmt sich nach den Vorschriften 
des Ersten Teils. 

(3) Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer bestimmt sich nach den Vor¬ 
schriften des Zweiten Teils. 

Erster Teil 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 

Einleitung der Wahl, Abstimmung über die Art 
der Wahl, Wahlvorschläge 

Erster Unterabschnitt 
Einleitung der Wahl 

§2 

Bekanntmachung des Unternehmens 

(1) Das Unternehmen macht spätestens 21 Wochen 
vor dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt, daß Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Arbeitnehmer zu wählen sind. In der 
Bekanntmachung ist ferner anzugeben: 

1. der voraussichtliche Beginn der Amtszeit der zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer; 

2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer; 

3. die Zahl der in dem Unternehmen in der Regel 
beschäftigten Arbeitnehmer. 

Nehmen die Arbeitnehmer des Unternehmens auch 
an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern anderer 
Unternehmen teil {§§ 56, 57) und beginnt die Amts¬ 
zeit dieser Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr als 
sechs Monate vor oder nach dem Beginn der Amts¬ 


zeit der nach dieser Verordnung zu wählenden Auf¬ 
sichtsratsmitglieder, so ist auch dies in der Bekannt¬ 
machung anzugeben. 

(2) Gleichzeitig mit dem Aushang der Bekannt¬ 
machung übersendet das Unternehmen einen Ab¬ 
druck der Bekanntmachung 

1. dem Betriebsrat, 

2. den in dem Unternehmen vertretenen Gewerk¬ 
schaften, 

3. den nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsver¬ 
fassungsgesetzes durch Tarifvertrag errichteten 
Vertretungen für im Flugbetrieb beschäftigte Ar¬ 
beitnehmer des Unternehmens. 

§3 

Betriebswahlvorstand 

Die rechtzeitige Einleitung und die Durchführung 
der Wahl sowie die Feststellung des Wahlergeb¬ 
nisses obliegen dem Betriebswahlvorstand. 

§4 

Bildung des Betriebswahlvorstands 

Der Betriebswahlvorstand wird unverzüglich nach 
der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung gebildet. 

§5 

Zusammensetzung des Betriebswahlvorstands 

(1) Der Betriebswahlvorstand besteht aus drei 
Mitgliedern. Der Betriebsrat kann die Zahl der Mit¬ 
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Wahl erforderlich ist. Der Be¬ 
triebswahlvorstand muß aus einer ungeraden Zahl 
von Mitgliedern bestehen. Mitglieder des Betriebs¬ 
wahlvorstands können nur wahlberechtigte Arbeit¬ 
nehmer des Betriebs sein. 

(2) Im Betriebswahlvorstand sollen Arbeiter, in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte und leitende Angestellte angemessen ver¬ 
treten sein. Dem Betriebswahlvorstand muß, wenn 
in dem Betrieb 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter (§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 

2. mindestens fünf in § 3 Abs, 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte be¬ 
schäftigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneter Angestellter ange¬ 
hören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende An¬ 
gestellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) be¬ 
schäftigt sind, mindestens ein leitender Ange¬ 
stellter angehören. 

(3) Für jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands 
kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatz¬ 
mitglied bestellt werden. 

(4) Der Betriebsrat bestellt die Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands, die Arbeiter oder in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
sind. 
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(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallenden 
Mitglieder werden in einer Versammlung leitender 
Angestellter des Betriebs mit der Mehrheit der ab¬ 
gegebenen Stimmen gewählt. Zur Teilnahme an der 
Versammlung sind die Angestellten berechtigt, die 
aus Anlaß der letzten Betriebsratswabl vom Wahl¬ 
vorstand oder durch gerichtliche Entscheidung den 
leitenden Angestellten 'zugeordnet worden sind. 

§ 6 

Mitteilungspflicht 

Der Betriebswahl Vorstand teilt unverzüglich nach 
seiner Bildung dem Unternehmen und den im Unter¬ 
nehmen vertretenen Gewerkschaften schriftlich die 
Namen seiner Mitglieder und seine Anschrift mit. 

§7 

Geschäftsführung des Betriebswahlvorstands 

(1) Der Betriebswahl Vorstand wählt aus seiner 
Mitte den Vorsitzenden und mindestens einen Stell¬ 
vertreter. 

(2) Der Betriebswahlvorstand kann sich eine 
schriftliche Geschäftsordnung geben. Er kann wahl¬ 
berechtigte Arbeitnehmer als Wahlhelfer zu seiner 
Unterstützung heranziehen. 

(3) Der Betriebswahlvorstand faßt seine Be¬ 
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit seiner Mit¬ 
glieder. über jede Sitzung des Betriebswahlvor¬ 
stands ist eine Niederschrift aufzunehmen, die min¬ 
destens den Wortlaut der Beschlüsse enthält; bei 
Beschlüssen über die Eintragung von Arbeitneh¬ 
mern in die Wählerliste als Arbeiter, als in § 3 Abs. 
3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte oder 
als leitende Angestellte ist in der Niederschrift 
auch zu vermerken, ob sie ohne Gegenstimme ge¬ 
faßt worden sind, Mitglieder des Betriebswahlvor¬ 
stands, gegen deren Stimmen ein Beschluß gefaßt 
worden ist, können verlangen, daß in der Nieder¬ 
schrift ihre abweichende Meinung vermerkt wird. 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied des Betriebswahlvorstands zu un¬ 
terzeichnen; dies gilt auch für Bekanntmachungen, 
Ausschreiben und weitere Niederschriften des Be¬ 
triebswahlvorstands. 

(4) Das Unternehmen hat den Betriebs wähl Vor¬ 
stand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu iinter- 
stritzen und ihm den erforderlichen Geschäftsbe¬ 
darf zur Verfügung zu stellen. 

(5) Der Betriebswahlvorstand soll dafür sorgen, 
daß ausländische Arbeitnehmer, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, rechtzeitig über den 
Anlaß der Wahl, das Wählverfahren, die Abstim¬ 
mungen, die Aufstellung der Wählerliste und der 
Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die Stimm¬ 
abgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. 

§8 

Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach seiner Bildung eine Liste der wahlberechtigten 


Arbeitnehmer des Betriebs (Wählerliste) auf, ge¬ 
trennt nach den Gruppen der Arbeiter (§ 3 Abs. 2 
des Gesetzes) und der Angestellten (§ 3 Abs. 3 des 
Gesetzes), letztere unterteilt nach den in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten und 
den leitenden Angestellten. Die Wahlberechtigten 
sollen in alphabetischer Reihenfolge mit Familien¬ 
name, Vorname und Geburtsdatum aufgeführt wer¬ 
den. 

(2) Jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands ist 
verpflichtet darauf hinzuwirken, daß die wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer in der Wählerliste in zu¬ 
treffender Weise in Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichnete Angestellte und leitende An¬ 
gestellte eingeteilt werden. Die Mitglieder des Be¬ 
triebswahlvorstands sollen hierüber um eine Be¬ 
schlußfassung ohne Gegenstimme bemüht sein. Hat 
der Betriebswahlvorstand hierüber ausschließlich 
Beschlüsse ohne Gegenstimme gefaßt, so ist § 10 
nicht anzuwenden. 

(3) Das Unternehmen hat dem Betriebswahlvor¬ 
stand alle für die Anfertigung der Wählerliste er¬ 
forderlichen Auskünfte zu erteilen und die erfor¬ 
derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es 
hat den Betriebswahlvorstand insbesondere bei der 
Einteilung der Arbeitnehmer in Arbeiter, in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
und leitende Angestellte zu unterstützen, 

(4) Der Betriebswahlvorstand berichtigt oder er¬ 
gänzt die Wählerliste unverzüglich, wenn ein Ar¬ 
beitnehmer 

1. in den Betrieb eintritt oder aus ihm ausscheidet, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet oder 

3. seine Eigenschaft als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneter Angestellter oder lei¬ 
tender Angestellter wechselt, 

oder wenn sich in sonstiger Weise die Voraus¬ 
setzungen, auf denen eine Eintragung in der Wäh¬ 
lerliste beruht, ändern. 

(5) An Wahlen und Abstimmungen können nur 
Arbeitnehmer teilnehmen, die in der Wählerliste 
eingetragen sind. 

§9 

Bekanntmachung über die Bildung des 
Betriebswahl Vorstands und die Wählerliste 

(1) Die Wählerliste, das Gesetz und diese Ver¬ 
ordnung sind unverzüglich bis zum Abschluß der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme 
auszulegen. 

(2) Der Betriebswahlvorstand macht gleichzeitig 
mit der Auslegung der Wählerliste die Namen 
seiner Mitglieder und seine Anschrift bekannt. In 
der Bekanntmachung ist ferner anzugeben: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. der Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wäh¬ 
lerliste nur innerhalb von zwei Wochen seit Er- 
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laß der Bekanntmachung schriftlich beim Be¬ 
triebswahlvorstand eingelegt werden können; der 
letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. daß Einsprüche gegen Berichtigungen und Er¬ 
gänzungen der Wählerliste nur innerhalb von 
zwei Wochen seit der Berichtigung oder der Er¬ 
gänzung eingelegt, werden können; 

5. daß an Wahlen und Abstimmungen nur Arbeit¬ 
nehmer teilnohmen können, die in der Wähler¬ 
liste eingetragen sind. 

(3) Hat der Betriebs wähl Vorstand bei der Auf¬ 
stellung der Wählerliste nach § 8 Abs. 1 über die 
Eintragung der wahlberechtigten Arbeitnehmer als 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich- 
nete Angestellte oder leitende Angestellte nicht 
ausschließlich Beschlüsse ohne Gegenstimme ge¬ 
faßt, so muß die Bekanntmachung nach Absatz 2 
auch die folgenden Angaben enthalten: 

1. daß jeder Arbeitnehmer innerhalb von zwei Wo¬ 
chen seit Erlaß der Bekanntmachung schriftlich 
vom Betriebswahlvorstand die Änderung seiner 
Eintragung als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter oder leitender 
Angestellter in der Wählerliste verlangen kann; 
der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

2. daß ein Arbeitnehmer entsprechend seinem Ver¬ 
langen als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Ge¬ 
setzes bezeichneter Angestellter oder leitender 
Angestellter in die Wählerliste eingetragen wird, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands 
dem Verlangen zustimmt; 

3. daß gegen die Richtigkeit der Wählerliste nur 
Einspruch eingelegt werden kann, soweit nicht 
nach Nummer 1 eine Änderung der Wählerliste 
verlangt werden kann. 

(4) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung am Tage ihres Erlasses an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zu¬ 
gänglichen Stellen im Betrieb bis zum Abschluß der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
aus. Die Bekanntmachung ist in gut lesbarem Zu¬ 
stand zu erhalten. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt auf der Bekanntmachung den ersten und den 
letzten Tag des Aushangs. 

§ 10 

Änderungsverlangen 

(1) Jeder Arbeitnehmer kann innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung nach § 9 
Abs. 2 und 3 schriftlich vom Betriebswahlvorstand 
verlangen, daß seine Eintragung in der Wählerliste 
als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneter Angestellter oder leitender Angestellter 
geändert wird. 

(2) Verlangt ein Arbeitnehmer nach Absatz 1 die 
Änderung seiner Eintragung in der Wählerliste, so 
ist er entsprechend seinem Verlangen einzutragen, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands dem 
Verlangen zustimmt. Eine Zustimmung nach Satz 1 
kann nur innerhalb einer Woche nach Ablauf der in 


Absatz 1 bestimmten Frist erteilt werden; sie ist 
schriftlich gegenüber dem Betriebswahlvorstand zu 
erklären. 

(3) Gegen die Änderung der Eintragung eines 
Arbeitnehmers in der Wählerliste nach Absatz 2 
als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneter Angestellter oder leitender Angestellter 
kann das Arbeitsgericht von einem Mitglied des 
Betriebswahlvorstands, das dem Änderungsverlan¬ 
gen nicht zugestimmt hat, angerufen werden. 

§11 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste 

(1) Gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann 
Einspruch eingelegt werden, soweit nicht nach § 10 
Abs. 1 eine Änderung der Eintragung als Arbeiter, 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneter An¬ 
gestellter oder leitender Angestellter in der Wäh¬ 
lerliste verlangt werden kann. Einsprüche gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste können nur innerhalb 
von zwei Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung 
nach § 9 Abs. 2 und 3 schriftlich beim Betriebswahl¬ 
vorstand eingelegt werden. Einsprüche gegen Be¬ 
richtigungen und Ergänzungen der Wählerliste 
können nur innerhalb von zwei Wochen seit der 
Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt werden. 

(2) Uber Einsprüche nach Absatz 1 ist unverzüg¬ 
lich zu entscheiden. Ist ein Einspruch begründet, so 
wird die Wählerliste berichtigt. Der Betriebswahl¬ 
vorstand teilt die Entscheidung demjenigen, der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich 
mit. 

Zweiter Unterabschnitt 
Abstimmung über die Art der Wahl 

§ 12 

Bekanntmachung 

(1) In einem Unternehmen mit in der Regel nicht 
mehr als 8 000 Arbeitnehmern erläßt der Betriebs¬ 
wahlvorstand unverzüglich nach Ablauf der in § 10 
Abs. 1 bestimmten Frist eine Bekanntmachung. Ist 
nach § 10 Abs. 1 die Änderung der Wählerliste ver¬ 
langt worden, so wird die Bekanntmachung unver¬ 
züglich nach Ablauf der in § 10 Abs. 2 Satz 2 be¬ 
stimmten Frist erlassen. Die Bekanntmachung muß 
folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in unmittelbarer Wahl gewählt werden, wenn 
nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die 
Wahl durch Wahlmänner beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, von denen ein Antrag auf Abstimmung dar¬ 
über, daß die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner erfolgen 
soll, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit Erlaß der Bekanntmachung schriftlich beim 
Betriebswahlvorstand eingereicht werden kann; 
der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 
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5. die Mindestzahi der wahlberechtigten Arbeit¬ 
nehmer, deren Beteiligung an der Abstimmung 
erforderlich ist; 

6. daß ein Beschluß über die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Wahl¬ 
männer nur mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt werden kann; 

7. die Anschrift des Betriebswahlvorstands. 

Sind nach den Vorschriften dieser Verordnung 
Wahlinänner bereits gewählt, deren Amtszeit bei 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht beendet 
ist, so muß die Bekanntmachung die in Absatz 2 
Satz 2 bezeichneten Angaben enthalten. 

(2) ln einem Unternehmen mit in der Regel mehr 
als 8 000 Arbeitnehmern erläßt, der Betriebswahl¬ 
vorstand zu dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 be¬ 
stimmten Zeitpunkt eine Bekanntmachung. Sie muß 
folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner gewählt werden, wenn nicht 
die wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittel¬ 
bare Wahl beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, von denen ein Antrag auf Abstimmung dar¬ 
über, daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in unmittelbarer Wahl gewählt werden 
sollen, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit Erlaß der Bekanntmachung schriftlich beim 
Betriebswahlvorstand eingereicht werden kann; 
der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung er¬ 
forderlich ist; 

6. daß ein Beschluß über die unmittelbare Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nur 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge¬ 
faßt werden kann; 

7. die Anschrift des Betriebswahlvorstands. 

Die Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn 
nach den Vorschriften dieser Verordnung Wahl¬ 
männer bereits gewählt sind, deren Amtszeit bei 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht beendet 
ist. 

(3) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung am Tage ihres Erlasses an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zu¬ 
gänglichen Stellen im Betrieb bis zum Erlaß des 
Wahlausschreibens nach § 37 oder § 59 aus. Die 
Bekanntmachung ist in gut lesbarem Zustand zu 
erhalten. Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf 
der Bekanntmachung den ersten und den letzten 
Tag des Aushangs. 

(4) Der Betriebswahlvorstand übersendet die Be¬ 
kanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß dem 
Unternehmen und den im Unternehmen vertretenen 
Gewerkschaften. 


§ 13 

Antrag auf Abstimmung 

(1) In einem Unternehmen mit in der Regel nicht 
mehr als 8 000 Arbeitnehmern kann ein Antrag auf 
Abstimmung darüber, daß die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 
erfolgen soll, gestellt werden. Wenn die in § 12 
Abs. 1 Satz 4 bezeichneten Voraussetzungen vor¬ 
liegen, ist Absatz 2 anzuwenden. 

(2) In einem Unternehmen mit in der Regel mehr 
als 8 000 Arbeitnehmern kann ein Antrag auf Ab¬ 
stimmung darüber, daß die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl gewählt 
werden sollen, gestellt werden; dies gilt auch, wenn 
die in § 12 Abs. 2 Satz 3 bezeichneten Voraus¬ 
setzungen vorliegen. 

(3) Ein Antrag auf Abstimmung ist innerhalb von 
zwei Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung nach 
§ 12 schriftlich beim Betriebswahlvorstand einzu¬ 
reichen. Der Betriebswahlvorstand prüft unverzüg¬ 
lich nach Eingang eines Antrags dessen Gültigkeit. 

(4) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn er 
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer unterzeichnet und frist¬ 
gerecht eingerecht worden ist. 

(5) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§ 14 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt ein gültiger Antrag nach § 13 vor, so 
erläßt der Betriebswahlvorstand unverzüglich ein 
Abstimmungsausschreiben. Die Abstimmung soll 
innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des Abstim¬ 
mungsausschreibens stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste einge¬ 
tragen sind; 

4. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung er¬ 
forderlich ist; 

5. daß der Beschluß nur mit der Mehrheit der abge¬ 
gebenen Stimmen gefaßt werden kann; 

6. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe? 

7. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist; 

8. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand ab¬ 
zugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 
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(3) Der Betriebswahlvorstand hängt das Abstim¬ 
mung^ ausschreiben am Tage seines Erlasses an 
einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberech¬ 
tigten zugänglichen Stellen im Betrieb bis zum Ab¬ 
schluß der Stimmabgabe aus. Das Abstimmungsaus¬ 
schreiben ist in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 
Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf dem Abstim¬ 
mungsausschreiben den ersten und den letzten Tag 
des Aushangs. § 12 Abs. 4 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. 

§ 15 

Stimmabgabe 

(1) Die Stimmzettel für die Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Ahstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für die Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

§ 16 

Abstimmungsvorgang 

(1) Der Betriebswahlvorstand hat geeignete Vor¬ 
kehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung 
der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die 
Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer Wahl¬ 
urnen zu sorgen. Die Wahlurne muß vom Betriebs¬ 
wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, 
daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht her¬ 
ausgenommen werden können, ohne daß die Urne 
geöffnet wird. 

(2) Während der Abstimmung müssen mindestens 
zwei Mitglieder des Betriebswahlvorstands im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer bestellt, 
so genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des Be- 
triebswahlvorstands und eines Wahlhelfers, 

(3) Der Abstimmende händigt den Wahlumschlag, 
in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der 
Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mit¬ 
glied des Betriebswahlvorstands aus, wobei er sei¬ 
nen Namen angibt. Der Wahlumschlag ist in Gegen¬ 
wart des Abstimmenden in die Wahlurne einzu¬ 
werfen, nachdem die Stimmabgabe in der Wähler¬ 
liste vermerkt worden ist. 

(4) Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder wird 
das Abstimmungsergebnis nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Stimmabgabe festgestellt, so hat der 
Betriebswahlvorstand für die Zwischenzeit die 
Wahlurne so zu verschließen und aufzubewahren, 
daß der Einwurf oder die Entnahme von Stimm¬ 
zetteln ohne Beschädigung des Verschlusses un¬ 
möglich ist. Bei. Wiedereröffnung der Abstimmung 


oder bei Entnahme der Stimmzettel zur Stimm¬ 
auszählung hat sich der Betriebswahlvorstand da¬ 
von zu überzeugen, daß der Verschluß unversehrt 
ist. 

§ 17 

Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Einem Abstimmungsberechtigten, der im Zeit¬ 
punkt der Abstimmung wegen Abwesenheit vom Be¬ 
trieb verhindert ist, seine Stimme persönlich abzu¬ 
geben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein Ver¬ 
langen 

1. das Absümmungsausschreiben, 

2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Abstimmenden abzu¬ 
gebende Erklärung, in der dieser gegenüber dem 
Betriebswahlvorstand versichert, daß er den 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Abstimmungsbe¬ 
rechtigten sowie den Vermerk „Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Abstimmungsberechtigten 
ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der 
schriftlichen Stimmabgabe (§18 Abs. 1) aushändigen 
oder übersenden. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt die Aushändigung oder die Übersendung der 
Unterlagen in der Wählerliste. 

(2) Abstimmungsberechtigte, von denen dem Be¬ 
triebswahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt 
der Abstimmung nach der Eigenart ihres Bescfiäfti- 
gungsverhältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb 
anwesend sein werden (insbesondere in Heimarbeit 
Beschäftigte und Außenarbeiter), erhalten die in Ab¬ 
satz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne daß es eines 
Verlangens des Abstimmungsberechtigten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 18 

Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Der Ahstimmende gibt seine Stimme in der 
Weise ab, daß er 

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in dem zugehörigen Wahlumschlag 
verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 
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(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebs wähl Vorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebs wähl Vorstand die Stimm¬ 
abgabe in der Wählerliste und legt die Wahl¬ 
umschläge ungeöffnet in die Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl- 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

§ 19 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus, 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und stellt fest, wieviel Stimmen für und 
wieviel Stimmen gegen den Antrag abgegeben wor¬ 
den sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden 3ie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 20 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 21 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Betriebswahlvorstand gibt das Abstimmungs¬ 
ergebnis durch zweiwöchigen Aushang in gleicher 
Weise wie das Abstimmungsausschreiben bekannt. 


Dritter Unterabschnitt 
Verteilung der Sitze, Wahlvorschläge 

Erster Titel 
§ 22 

Verteilung der Sitze 

der Unternehmensangehörigen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt die Verteilung 
der Sitze der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer auf die Arbeiter, 
die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnten 
Angestellten und die leitenden Angestellten fest. 

(2) Die Errechnung der auf die Arbeiter und die 
Angestellten entfallenden Aufsichtsratsmitglieder 
(§15 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu werden die 
Zahlen der Arbeiter und der Angestellten des Unter¬ 
nehmens in einer Reihe nebeneinandergestellt und 
beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten 
Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Unternehmensangehörige 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wäh¬ 
len sind. Die Arbeiter und die Angestellten erhalten 
jeweils so viele Aufsichtsratssitze zugeteilt, wie 
Höchstzahlen auf sie entfallen. Wenn die niedrigste 
in Betracht kommende Höchstzahl auf beide Grup¬ 
pen zugleich entfällt, entscheidet das Los darüber, 
welcher Gruppe der Sitz zufällt. 

(3) Würde nach Absatz 2 auf die Arbeiter nicht 
mindestens ein Sitz entfallen, so erhalten sie einen 
Sitz; die Zahl der Sitze der Angestellten vermindert 
sich entsprechend. Würden nach Absatz 2 auf die 
Angestellten nicht mindestens zwei Sitze entfallen, 
so erhalten sie zwei Sitze; die Zahl der Sitze der 
Arbeiter vermindert sich entsprechend. 

(4) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der auf 
die leitenden Angestellten entfallenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Angestellten erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Absatz 2 Satz 2 bis 
6 ist sinngemäß anzuwenden. Würde nach den Sät¬ 
zen 1 und 2 auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der leitenden Angestellten vermindert sich 
entsprechend. Würde nach den Sätzen 1 und 2 auf 
die leitenden Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten vermindert sich entsprechend. 
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Zweiter Titel 
Wahlvorschläge 

§ 23 

Bekanntmachung 

über die Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Der Betriebswahlvorstand erläßt gleichzeitig 
mit der Bekanntmachung nach § 12 eine Bekanntma¬ 
chung über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer. Die Bekanntmachung muß folgende Anga¬ 
ben enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. den Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

3. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer, getrennt nach Aufsichts¬ 
ratsmitgliedern der Arbeiter, Aufsichtsratsmit¬ 
gliedern der Angestellten, die auf die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten entfallen, Aufsichtsratsmitgliedern der 
Angestellten, die auf die leitenden Angestellten 
entfallen, und Aufsichtsratsmitgliedern, die Ver¬ 
treter von Gewerkschaften sind; 

4. daß Wahlvorschläge für die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer beim Betriebs¬ 
wahlvorstand innerhalb von sechs Wochen seit 
Erlaß dieser Bekanntmachung eingereicht wer¬ 
den können; der letzte Tag der Frist ist anzuge¬ 
ben; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahlvorschlag für Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten, von denen ein Wahlvorschlag für Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Angestellten, die auf 
diese Angestellten entfallen, unterzeichnet sein 
muß; 

7. daß der Wahlvorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von Abstimmungsvorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung aufge¬ 
stellt wird, und daß hierüber eine gesonderte 
Bekanntmachung erlassen wird; 

8. daß ein Wahlvorschlag für Aufsichtsratsmitglie¬ 
der, die Vertreter von Gewerkschaften sind, nur 
von einer im Unternehmen vertretenen Gewerk¬ 
schaft eingereicht werden kann; 

9. daß, soweit für die 

a) Aufsichtsratsmitglieder der Arbeiter, 

b) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneten Angestellten entfallen, 

c) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen, 

nur ein Wahlvorschlag gemacht wird, dieser 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Aufsichtsratsmitglieder auf die Arbeiter, die in 


§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Angestellten oder die leitenden Angestellten 
entfallen; 

10. daß, soweit für die Aufsichtsratsmitglieder, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, nur ein 
Wahlvorschlag gemacht wird, dieser mindestens 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind; 

11. daß in jedem Wahlvorschlag zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden kann 
und daß für einen Bewerber, der Arbeiter ist, 
nur ein Arbeiter, für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten nur ein 
in § 3 Abs. 3 Nr, 1 des Gesetzes bezeichneter 
Angestellter und für einen leitenden Angestell¬ 
ten nur ein leitender Angestellter als Ersatzmit¬ 
glied vorgeschlagen werden kann; 

12. daß bei Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auch 
das zusammen mit ihm vorgeschlagene Ersatz¬ 
mitglied gewählt ist; 

13. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

14. den Ort, an dem Wahlvorschläge, Einsprüche 
und sonstige Erklärungen abzugeben sind 
(Anschrift des Betriebswahlvorstands). 

(2) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung am Tage ihres Erlasses an einer oder meh¬ 
reren geeigneten, den Wahlberechtigten zugängli¬ 
chen Stellen im Betrieb bis zum Abschluß der Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder aus. Die Bekanntma¬ 
chung ist in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Der 
Betriebswahlvorstand vermerkt auf der Bekanntma¬ 
chung den ersten und den letzten Tag des Aushangs. 

(3) Der Betriebswahlvorstand übersendet die 
Bekanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß 
dem Unternehmen und den im Unternehmen vertre¬ 
tenen Gewerkschaften. 

§24 

Wahlvorschläge der Arbeiter 
und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten 

(1) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeiter können die wahlberechtigten Arbeiter 
Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß 
von einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten 
Arbeiter unterzeichnet sein. 

(2) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, kön¬ 
nen die wahlberechtigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten Wahlvor¬ 
schläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß von 
einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 
unterzeichnet sein. 

(3) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von sechs 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung über die 
Einreichung von Wahlvorschlägen beim Betriebs¬ 
wahlvorstand schriftlich einzureichen. 
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(4) Wird fiir einen Wahlgang nur ein Wahlvor¬ 
schlag eingereicht, so muß der Wahlvorschlag dop¬ 
pelt so viele Bewerber enthalten, wie Aufsichtsrats¬ 
mitglieder in dem Wahlgang zu wählen sind. 

(5) Wahlgang im Sinne dieses Abschnitts ist 

1. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbei¬ 
ter, 

2. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen; 

3. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die leitenden Angestellten entfal¬ 
len, 

4. die Wahl der Aufsichtsratsmitglicder, die Vertre¬ 
ter von Gewerkschaften sind. 

(6) In jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufzufüh¬ 
ren. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber zur 
Aufnahme in den Wahlvorschlag und ihre schrift¬ 
liche Versicherung, daß sie im Fall ihrer Wahl die 
Wahl annehmen werden, sind beizufügen. 

(7) Für jeden Wahlvorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Betriebs¬ 
wahlvorstand die zur Beseitigung von Beanstandun¬ 
gen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen und Entscheidungen des Betriebswahl¬ 
vorstands entgegenzunehmen. Ist kein Unterzeich¬ 
ner des Wahlvorschlags ausdrücklich als Vor¬ 
schlagsvertreter bezeichnet, so wird der an erster 
Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsvertreter ange¬ 
sehen. 

(8) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Hat ein Wahlberech¬ 
tigter mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
hat er auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands 
innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen, zu erklären, 
welche Unterschrift er aufrechterhält. Unterbleibt 
die fristgerechte Erklärung, so wird sein Name auf 
dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag gezählt 
und auf den übrigen Wahlvorschlägen gestrichen; 
sind mehrere Wahlvorschläge, die von demselben 
Wahlberechtigten unterzeichnet sind, gleichzeitig 
eingereicht worden, so entscheidet das Los darüber, 
auf welchem Wahlvorschlag die Unterschrift gilt. 

(9) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvor¬ 
schlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 6 Satz 2) 
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, so hat er 
auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands inner¬ 
halb von drei Arbeitstagen zu erklären, welche 
Bewerbung er aufrechterhält. Unterbleibt die frist¬ 
gerechte Erklärung, so ist der Bewerber auf sämtli¬ 
chen Wahlvorschlägen zu streichen. 


§ 25 

Wahl Vorschläge der Gewerkschaften 

(1) Zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, können die in 
dem Unternehmen vertretenen Gewerkschaften 
Wahlvorschläge machen. 

(2) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muß 
von einem hierzu bevollmächtigten Beauftragten 
dieser Gewerkschaft unterzeichnet sein. § 24 Abs. 3, 
5, 6 und 9 ist entsprechend anzuwenden. Wird nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht, so muß dieser min¬ 
destens doppelt so viele Bewerber enthalten, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind. 

(3) § 24 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. Der 
in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Beauftragte gilt als 
Vorschlagsvertreter. Die Gewerkschaft kann einen 
anderen als den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Beauftragten als Vorschlagsvertreter benennen. 

§26 

Wahl Vorschläge für Ersatzmitglieder 

(1) In jedem Wahlvorschlag kann zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied des 
Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Für einen 
Bewerber, der Arbeiter ist, kann nur ein Arbeiter, 
für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten nur ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter und für einen 
leitenden Angestellten nur ein leitender Angestell¬ 
ter als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden. Für 
jeden Bewerber kann nur ein Ersatzmitglied vorge¬ 
schlagen werden. Ein Bewerber kann nicht sowohl 
als Mitglied als auch als Ersatzmitglied des Auf¬ 
sichtsrats vorgeschlagen werden. § 24 Abs. 9 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Jedes vorgeschlagene Ersatzmitglied ist in dem 
Wahlvorschlag unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung 
neben dem Bewerber aufzuführen, für den es als 
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen 
wird. In dem Wahlvorschlag ist kenntlich zu 
machen, wer als Mitglied und wer als Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats vorgeschlagen wird. § 24 Abs. 6 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


Dritter Titel 

Zusätzliche Vorschriften 
für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

§27 

Bekanntmachung über die Abstimmung 
für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

(1) Der Betriebswahlvorstand erläßt gleichzeitig 
mit der Bekanntmachung nach § 12 eine Bekanntma¬ 
chung über die Abstimmung für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten. Die Bekanntmachung 
muß folgende Angaben enthalten: 
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1. das Datum ihres Erlasses; 

2. die Zahl der Bewerber, die der Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten enthalten muß; 

3. daß der Wahlvorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von Abstimmungsvorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung aufge¬ 
stellt wird; 

4. daß in jedem AbstimmungsVorschlag zusammen 
mit jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmit¬ 
glied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden 
kann; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Abstimmungsvor¬ 
schlag für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten unterzeichnet sein muß; 

6. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende Ange¬ 
stellte in der Abstimmung ankreuzen kann; 

7. daß die leitenden Angestellten als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten 
aufgenommen werden, auf die mehr Stimmen 
entfallen, als der Hälfte der abgegebenen Stim¬ 
men, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahlvorschlag enthalten muß, entspricht; 

8. daß, wenn in der ersten Abstimmung nicht die 
erforderliche Anzahl von Bewerbern die in Num¬ 
mer 7 bezeichnete Mehrheit erreicht, zur Wahl 
der noch fehlenden Bewerber eine zweite Ab¬ 
stimmung stattfindet und daß für die zweite Ab¬ 
stimmung eine gesonderte Bekanntmachung er¬ 
folgt; 

9. daß die in den Abstimmungsvorschlägen zusam¬ 
men mit den Gewählten aufgeführten Ersatzmit¬ 
glieder in den Wahlvorschlag der leitenden An¬ 
gestellten als Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats 
aufgenommen werden; 

10. den Zeitpunkt, bis zu dem Abstimmungsvor- 
schläge für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
werden können; 

11. den Ort, an dem Abstimmungsvorschläge einzu¬ 
reichen sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands); 

12. den Ort, an dem die Abstimmungsvorschläge 
ausgehängt werden; 

13. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

14. den Hinweis auf die Möglichkeit der schrift¬ 
lichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist. 

(2) § 23 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 28 

Abstimmungsvorschläge der leitenden Angestellten 

(1) Für den Beschluß über den Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten können die wahlberechtigten 
leitenden Angestellten Abstimmungsvorschläge 
machen. Jeder Abstimmungsvorschlag muß von 


einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten lei¬ 
tenden Angestellten unterzeichnet sein. Abstim¬ 
mungsvorschläge sind innerhalb einer vom Betriebs¬ 
wahlvorstand zu bestimmenden Frist beim Betriebs¬ 
wahlvorstand schriftlich einzureichen. Die Frist soll 
zwei Wochen betragen; sie beginnt mit dem Erlaß 
der Bekanntmachung nach § 27. 

(2) In jedem Abstimmungsvorschlag kann zusam¬ 
men mit jedem Bewerber für diesen ein leitender 
Angestellter als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats 
vorgeschlagen werden. § 26 Abs. 1 Satz 3 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(3) In jedem Abstimmungsvorschlag sind die Be¬ 
werber in erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufen¬ 
der Nummer und unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung 
aufzuführen. Die schriftliche Zustimmung der Be¬ 
werber zur Aufnahme in den Abstimmungsvorschlag 
sowie die schriftliche Versicherung, daß sie im Fall 
ihrer Wahl die Wahl annehmen werden, sind bei¬ 
zufügen. Ein Ersatzmitglied ist in dem Abstimmungs¬ 
vorschlag neben dem Bewerber aufzuführen, für den 
es als Ersatzmitglied vorgeschlagen wird. In dem 
Abstimmungsvorschlag ist kenntlich zu machen, wer 
als Bewerber und wer als Ersatzmitglied vorgeschla¬ 
gen wird; auf Ersatzmitglieder sind die Sätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Betriebswahlvorstand prüft die Abstim¬ 
mungsvorschläge und macht die gültigen Abstim¬ 
mungsvorschläge bis zu dem Tag bekannt, an dem 
der Wahlvorschlag der leitenden Angestellten vor¬ 
liegt; § 23 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) Ist nach Ablauf der nach Absatz 1 vom Be¬ 
triebswahlvorstand bestimmten Frist kein gültiger 
Abstimmungsvorschlag eingereicht, so macht der 
Betriebswahlvorstand dies unverzüglich in gleicher 
Weise bekannt wie Abstimmungsvorschläge und 
fordert unter Hinweis auf den bevorstehenden Ab¬ 
lauf der zur Einreichung von Wahlvorschlägen be¬ 
stimmten Frist erneut dazu auf, Abstimmungsvor¬ 
schläge einzureichen. 

§ 29 

Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Der Betriebswahlvorstand setzt den Tag der 
Abstimmung der leitenden Angestellten so fest, daß 
der Wahlvorschlag der leitenden Angestellten auch 
dann, wenn eine zweite Abstimmung erforderlich 
wird, spätestens sieben Wochen seit Erlaß der Be¬ 
kanntmachung nach § 23 vorliegt. 

(2) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie der Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten Bewerber enthalten muß. 
Eine gesonderte Stimmabgabe für ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats ist nicht zulässig. Die Stimm¬ 
abgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln in 
den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahlumschlä- 
gen). 

(3) Der Betriebswahlvorstand hat die Bewerber 
auf den Stimmzetteln unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname und Art der Beschäftigung unter- 
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einander in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen. 
Ist zusammen mit einem Bewerber für diesen ein 
Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so ist das Er- 
satzmitglied auf den Stimmzetteln neben dem Be¬ 
werber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe enthal¬ 
ten, wieviel Bewerber jeder Abstimmungsberech¬ 
tigte ankreuzen kann. Die Stimmzettel müssen sämt¬ 
lich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl- 
umschläge. 

(4) Der Abstimmende kennzeichnet die von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an den im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Ungültig 
sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als der 
Ab stimm ende Stimmen hat, 

2. aus denen sich der Wille des Abstimmenden nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 3 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

(5) Die Abstimmung der leitenden Angestellten 
wird vom Betriebs wä hl Vorstand durchgeführt. Auf 
den Abstimmungsvorgang und die schriftliche 
Stimmabgabe sind die §§ 16 bis 18 an zu wenden. Un¬ 
verzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe zählt 
der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stimmen 
aus. Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Be¬ 
triebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt die auf jeden Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen zusammen. Dabei ist die Gültig¬ 
keit der Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in 
einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete 
Stimmzettel, so werden sie, wenn sie vollständig 
übereinstimmen, nur einfach gezählt, andernfalls 
sind sie ungültig. Ist auf einem Stimmzettel ein Be¬ 
werber mehrfach an gekreuzt., so zählt dies als eine 
Stimme. 

(6) Als Bewerber sind die leitenden Angestellten 
in den Wahl vor schlag auf genommen, auf die mehr 
Stimmen entfallen, als der Hälfte der abgegebenen 
Stimmen, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahl Vorschlag nach § 15 Abs. 5 Satz 3 des Ge¬ 
setzes enthalten muß, entspricht. Wird diese Stim¬ 
menzahl von mehr leitenden Angestellten erreicht, 
als der Wahlvorschlag Bewerber enthalten muß, so 
sind nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen nur so viele leitende Angestellte in 
den Wahl Vorschlag aufgenommen, wie dieser Be¬ 
werber enthalten muß. Wird die in Satz 1 bezeich¬ 
nte Stimmenzahl von weniger leitenden Angestell¬ 
ten erreicht, als der Wahlvorschlag Bewerber ent¬ 
halten muß, so werden die noch fehlenden Bewerber 
in einer zweiten Abstimmung ermittelt. 

(7) Ist ein leitender Angestellter als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten auf¬ 
genommen, so ist das in dem Abstimmungsvorschlag 
neben diesem Bewerber aufgeführte Ersatzmitglied 
als dessen Ersatzmitglied in den Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten aufgenommen. 


(8) Nach Abschluß der Stimmauszählung gibt der 
Betriebswahlvorstand das Abstimmungsergebnis und 
die Namen der in den Wahlvorschlag Aufgenomme¬ 
nen durch zweiwöchigen Aushang im Betrieb be¬ 
kannt; § 23 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 30 

Abstimmungsniederschrift 

Nach Abschluß der Abstimmung stellt der Be¬ 
triebswahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die.Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen; 

5. die Namen der in den Wahlvorschlag aufgenom¬ 
menen Bewerber und Ersatzmitglieder; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 31 

Zweite Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Ist durch die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten nicht die erforderliche Zahl von Bewerbern 
in den Wahlvorschlag aufgenommen worden, so ist 
unverzüglich eine zweite Abstimmung einzuleiten. 

(2) Der Betriebswahlvorstand erläßt für die zweite 
Abstimmung eine Bekanntmachung. Sie muß fol¬ 
gende Angaben enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. die Zahl der für den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten noch fehlenden Bewerber; 

3. daß für die zweite Abstimmung neue Abstim¬ 
mungsvorschläge beim Betriebswahlvorstand ein¬ 
gereicht werden können; der letzte Tag der Ein¬ 
reichungsfrist ist anzugeben; 

4. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende An¬ 
gestellte in der zweiten Abstimmung ankreuzen 
kann; 

5. daß nach der zweiten Abstimmung so viele Be¬ 
werber, wie nach der ersten Abstimmung an der 
erforderlichen Zahl von Bewerbern fehlen, nach 
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stim¬ 
menzahlen. in den Wahlvorschlag aufgenommen 
werden; 

6. den Ort, an dem die Abstimmungsvorschläge 
ausgehängt werden; 

7. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

8. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist. 

§ 23 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Für die zweite Abstimmung können innerhalb 
einer vom Betriebswahlvorstand zu bestimmenden 
Frist neue Abstimmungsvorschläge eingereicht wer- 
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den. Die Frist soll drei Arbeitstage betragen; sie 
beginnt mit dem Erlaß der Bekanntmachung. 

(4) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie in der zweiten Abstim¬ 
mung noch in den Wahlvorschlag aufzunehmen 
sind. § 29 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 bis 5 ist 
anzu wenden. 

(5) Nach der zweiten Abstimmung werden so 
viele Bewerber in den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten nach der Reihenfolge der auf sie ent¬ 
fallenden Stimmenzahlen aufgenommen, wie nach 
der ersten Abstimmung an der erforderlichen Zahl 
von Bewerbern noch fehlten; die in § 29 Abs. 6 
Satz 1 bezeichnete Stimmenzahl ist nicht erforder¬ 
lich. § 29 Abs. 7 und 8 ist anzuwenden. 

(6) Für die Niederschrift über die zweite Abstim¬ 
mung ist § 30 anzuwenden. 

Vierter Titel 

Prüfung und Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge 

§ 32 

Prüfung der Wahl vor schlage 

(1) Der Betriebswahlvorstand bestätigt dem Vor¬ 
schlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der Ein¬ 
reichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Betriebs wähl Vorstand bezeichnet den 
Wahl Vorschlag, wenn er nicht mit einem Kennwort 
versehen ist, mit Familienname und Vorname des an 
erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat unverzüg¬ 
lich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei Ungültig¬ 
keit oder Beanstandung den Vorschlagsvertreter 
schriftlich unter Angabe der Gründe zu unterrich¬ 
ten. 

§ 33 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer Rei¬ 
henfolge aufgeführt sind, 

3. die nicht die in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 und 10 
bezeichnete Zahl von Bewerbern enthalten, 

4. der Arbeiter und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Ge¬ 
setzes bozeichneten Angestellten, wenn sie bei 
der Einreichung nicht die erforderliche Zahl von 
Unterschriften aufweisen, 

5. der Gewerkschaften, wenn sie nicht von einem 
hierzu bevollmächtigten Beauftragten unterzeich¬ 
net sind. 

(2) Wahlvorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 24 Abs. 6 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 


2. denen die schriftliche Zustimmung und Versiche¬ 
rung der Bewerber nach § 24 Abs. 6 Satz 2 nicht 
beigefügt sind, 

3. die infolge von Streichungen gemäß § 24 Abs. 8 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unterschrif¬ 
ten aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Betriebswahlvorstand sie 
beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb von 
drei Arbeitstagen seit der Beanstandung beseitigt 
worden sind. 

§ 34 

Nachfrist für Wahlvorschläge 

(1) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen in § 24 
Abs. 5 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Wahlgang kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so erläßt der 
Betriebswahlvorstand unverzüglich eine Bekannt¬ 
machung und setzt eine Nachfrist von einer Woche 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen fest. Die 
Bekanntmachung muß folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit Erlaß der Bekanntmachung 
schriftlich eingereicht werden können; der letzte 
Tag der Frist ist anzugeben; 

4. daß der Wahlgang nur stattfinden kann, wenn 
mindestens ein gültiger Wahlvorschlag einge¬ 
reicht wird; 

5. daß, soweit kein gültiger Wahlvorschlag einge¬ 
reicht wird, die fehlenden Aufsichtsratsmitglieder 
durch das Gericht bestellt werden können. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Betriebswahlvorstand unverzüglich be¬ 
kannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 23 Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

§ 35 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

(1) Sind für einen Wahlgang, in dem mehrere Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen 
sind, mehrere Wahlvorschläge eingereicht, so er¬ 
mittelt der Betriebswahlvorstand durch das Los nach 
Ablauf der in § 24 Abs. 3, § 33 Abs. 2 und § 34 
Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Fristen die Reihenfolge 
der Ordnungsnummern, die den eingereichten Wahl¬ 
vorschlägen zugeteilt werden (Wahlvorschlag 1, 2 
usw.). 

(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe macht der Betriebswahlvorstand 
die gültigen Wahlvorschläge, nach Wahlgängen ge¬ 
trennt, bekannt; § 23 Abs. 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 
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Vierter Unterabschnitt 

§ 36 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vorschrif¬ 
ten des Zweiten Abschnitts. 

(2) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Wahlmänner zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vorschrif¬ 
ten des Dritten Abschnitts. 

Zweiter Abschnitt 

Unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Wahlausschreiben, 
Abstimmungen über die 
gemeinsame Wahl 

§ 37 

Wahlausschreiben 

Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen 
sind, so erläßt der Betriebswahlvorstand ein Wahl¬ 
ausschreiben. Es muß folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer in unmittelbarer Wahl zu wählen sind; 

3. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

4. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer von den Arbeitern 
und den Angestellten in getrennter Wahl ge¬ 
wählt werden, wenn nicht die wahlberechtigten 
Arbeiter und Angestellten in getrennten, gehei¬ 
men Abstimmungen die gemeinsame Wahl be¬ 
schließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Arbeitern und den 
Angestellten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der Ar¬ 
beiter unterzeichnet sein muß; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 
seit Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht werden 
können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 


9. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Ar¬ 
beiter erforderlich ist; 

10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den wahlberech¬ 
tigten Arbeitern und die Aufsichtsratsmitglieder 
der Angestellten von den wahlberechtigten An¬ 
gestellten gewählt werden; 

13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer von den wahlberechtigten Arbei¬ 
tern und Angestellten gemeinsam gewählt wer¬ 
den; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. den Zeitpunkt, bis zu dem Wahlvorschläge ein¬ 
gereicht werden können; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist und daß nur solche Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht 
eingereicht sind; 

17. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

18. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe für die Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer; 

19. den Hinweis auf die Möglichkeit der schrift¬ 
lichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

20. den Ort, an dem Einsprüche, Anträge, Wahlvor¬ 
schläge und sonstige Erklärungen abzugeben 
sind (Anschrift des Betriebswahlvorstands). 

Für die Bekanntmachung ist § 23 Abs. 2 und 3 ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

§ 38 

Anträge au! Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich beim Be¬ 
triebswahlvorstand einzureichen. Der Betriebswahl¬ 
vorstand prüft unverzüglich nach Eingang eines An¬ 
trags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten An¬ 
gestellten unterzeichnet und fristgerecht eingereicht 
worden ist. 
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(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, 
wenn sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern 
als auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§ 39 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag nach 
§ 38 vor, so erläßt der Betriebswahlvorstand unver¬ 
züglich ein Abstimmungsausschreiben. Die Abstim¬ 
mungen sollen innerhalb von zwei Wochen seit Er¬ 
laß des Abstimmungsausschreibens stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt der Anträge; 

3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer 
teilnehmen können, die in der Wählerliste ein¬ 
getragen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Ange¬ 
stellten in getrennten, geheimen Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl beschließen; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Ar¬ 
beiter erforderlich ist; 

6. die Mindeslzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder in ge¬ 
meinsamer Wahl gewählt werden sollen, jeweils 
nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt werden können; 

8. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

9. den Hinweis auf die Möglichkeit der schrift¬ 
lichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

10. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Er¬ 
klärungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

(3) Für die Bekanntmachung des Abstimmungsaus¬ 
schreibens ist § 14 Abs. 3 anzuwenden. 

§ 40 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 


die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. Stimmzettel und Wahlumschläge, die für 
eine Abstimmung Verwendung finden, müssen sich 
von den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe un¬ 
terscheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(3) Für den Abstimmungsvorgang und die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind die §§ 16 bis 18 anzuwen¬ 
den. 

§ 41 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Be¬ 
triebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen ge¬ 
gen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl- 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 42 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 43 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, 
so ist dies durch eine Ergänzung des Wahlausschrei- 
bens bekanntzumachen. 
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Zweiter Unterabschnitt 
Durchlührung der Wahl 

Erster Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats Mitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§ 44 

Stimmabgabe, Wahl Vorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und lie¬ 
gen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahl¬ 
vorschläge vor, so kann der Wähler seine Stimme 
nur für einen dieser Wahlvorschläge abgeben. Die 
Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimm¬ 
zetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(Wahlumschlägen). Der Begriff des Wahlgangs im 
Sinne dieses Abschnitts bestimmt sich nach § 24 
Abs. 5. 

(2) Der Betriebswahlvorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
untereinander aufzuführen; bei. Wahlvorschlägen, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das 
Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel sollen die 
Angabe enthalten, daß der Wähler nur einen Wahl¬ 
vorschlag ankreuzen kann. Die Stimmzettel, die für 
denselben Wahlgang Verwendung finden, müssen 
sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung haben; das gleiche gilt für die 
Wahlumschläge. Die Stimmzettel und Wahl¬ 
umschläge, die für einen Wahlgang Verwendung 
finden, müssen sich von den für die anderen Wahl¬ 
gänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahl¬ 
umschlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Wahl Vorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 16 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahlgang gesondert zu vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag ängekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 45 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 


(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Wahl Vorschlag entfallenden 
Stimmen zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem 
Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimm¬ 
zettel, so werden sie, wenn sie vollständig überein¬ 
stimmen, nur einfach gezählt, andernfalls. sind sie 
ungültig. 

§ 46 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahl¬ 
vorschlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie in dem Wahlgang Auf¬ 
sichtsratsmitglieder zu wählen sind. Jeder Wahlvor¬ 
schlag erhält so viele Sitze zugeteilt, wie Höchst¬ 
zahlen auf ihn entfallen. Wenn die niedrigste in Be¬ 
tracht kommende Höchstzahl auf mehrere Wahlvor¬ 
schläge zugleich entfällt, so entscheidet das Los dar¬ 
über, welchem Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt. - 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(4) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dem gewählten Bewerber auf¬ 
geführte Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. 


Zweiter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund nur eines Wahl Vorschlags 

§ 47 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und liegt 
für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvor¬ 
schlag vor, so kann der Wähler seine Stimme nur 
für die in dem Wahlvorschlag aufgeführten Bewer¬ 
ber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe für ein 
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht zulässig. 
Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimm¬ 
zetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(W ahlumschlägen). 
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(2) Der Betriebs wähl vors Land hat die Bewerber 
auf den Stimmzetteln unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname und Art der Beschäftigung unter¬ 
einander in der Reihenfolge aufzuführen, in der sie 
in dem Wahrvorschlag benannt sind. Ist zusammen 
mit einem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied 
vorgeschlagen worden, so ist das Ersatzmitglied auf 
den Stimmzetteln neben dem Bewerber aufzuführen; 
Satz 1 ist entsprechend an zu wen den. Die Stimm¬ 
zettel sollen die Angabe enthalten, wieviel Bewer¬ 
ber der Wähler ankreuzen kann. § 44 Abs. 2 Satz 3 
und 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewähl¬ 
ten Bewerber durch Ankreuzen an den im Stimm¬ 
zettel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf nicht 
mehr Bewerber ankreuzen, als in dem Wahl gang 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. § 44 Abs. 3 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahl gang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 48 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. § 45 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach an ge¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

§ 49 

Ermittlung der Gewählten 

Gewählt sind so viele Bewerber, wie in dem Wahl¬ 
gang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind, nach 
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen¬ 
zählen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
§ 46 Abs. 4 ist anzuwenden. 

Dritter Titel 

§ 50 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 
Wähler seine Stimme nur für einen der vorgeschla¬ 
genen Bewerber abgeben. § 47 Abs. 1 Satz 2 und 3 
ist anzuwenden. 


(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 
hat der Betriebswahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name und Art der Beschäftigung untereinander in 
der Reihenfolge aufzuführen, in der sie in dem 
Wahlvorschlag benannt sind. Liegen mehrere gül¬ 
tige Wahlvorschläge vor, so hat der Betriebswahl¬ 
vorstand die Bewerber auf den Stimmzetteln unter 
Angabe von Familienname, Vorname, Art der Be¬ 
schäftigung und Kennwort des Wahlvorschlags 
untereinander in alphabetischer Reihenfolge aufzu¬ 
führen. § 47 Abs. 2 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Bewerber durch Ankreuzen an der im Stimm¬ 
zettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf nicht mehr 
als einen Bewerber ankreuzen. § 44 Abs. 3 Satz 2, 
§ 47 Abs. 4 und die §§48 und 49 sind anzuwenden. 

Vierter Titel 
Schriftliche Stimmabgabe 

§ 51 

Voraussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Be¬ 
trieb verhindert ist, seine Stimme persönlich abzu¬ 
geben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein Ver¬ 
langen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen be¬ 
rechtigt ist, gesondert 

a) die Wahlvorschläge, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Er¬ 
klärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs- 
wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 52 Abs. 1) aushändigen oder über¬ 
senden. Der Betriebswahlvorstand vermerkt die Aus¬ 
händigung oder die Übersendung der Unterlagen 
für jeden Wahlgang gesondert in der Wählerliste. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebswahl¬ 
vorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der Wahl 
nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses 
voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein wer¬ 
den (insbesondere in Heimarbeit Beschäftigte und 
Außenarbeiter), erhalten die in Absatz 1 bezeich¬ 
neten Unterlagen, ohne daß es eines Verlangens des 
Wahlberechtigten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 52 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä¬ 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. die Wahlumschläge und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wühlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die schrift¬ 
liche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so ver¬ 
merkt der Betriebswahlvorstand die Stimmabgabe 
für jeden Wahlgang gesondert in der Wählerliste 
und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in die 
Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl¬ 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf- 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wird. 

Fünfter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§ 53 

W ahlniederschrif t 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift für 
jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, die 
berechneten Höchstzahlen und ihre Verteilung 
auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglieder; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 


§ 54 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergeb¬ 
nis und die Namen der Gewählten unverzüglich 
durch zweiwöchigen Aushang an einer oder mehre¬ 
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl 
und übersendet die Bekanntmachung nach Absatz 1 
dem Unternehmen und den im Unternehmen ver¬ 
tretenen Gewerkschaften. 

§ 55 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Betriebswahlvorstand übergibt die Wahlakten 
dem Unternehmen. Das Unternehmen bewahrt die 
Wahlakten mindestens für die Dauer von fünf Jah¬ 
ren auf. 

Dritter Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

Erster Unterabschnitt 
Wahl der Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmänner mit Mehrfachmandat 

§ 56 

Keine Wahl von Wahlmännern nach diesem Unter¬ 
abschnitt, wenn in dem Unternehmen für die Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
Wahlmänner mit Mehrfachmandat gewählt werden 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer des Unternehmens durch Wahlmänner zu 
wählen und nehmen die Arbeitnehmer auch an der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
anderer Unternehmen durch Wahlmänner teil und 
hat der Betriebswahlvorstand nach § 63 der Dritten 
Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz beschlos¬ 
sen, daß die in dem Unternehmen für die Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder eines anderen Unterneh¬ 
mens zu wählenden Wahlmänner auch die nach den 
Vorschriften dieses Abschnitts zu wählenden Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wählen, so 
findet eine Wahl von Wahlmännern nach den Vor¬ 
schriften dieses Unterabschnitts nicht statt. 

(2) Der Betriebswahlvorstand erläßt hierüber eine 
Bekanntmachung. § 23 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden. 

§ 57 

Wahlmänner, die zugleich für die Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
gewählt werden 

Nehmen die Arbeitnehmer des Unternehmens 
auch an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
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Arbeitnehmer anderer Unternehmen teil, und be¬ 
ginnt die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder der 
anderen Unternehmen nicht später als sechs Mo¬ 
nate nach dem Beginn der Amtszeit der nach den 
Vorschriften dieses Abschnitts zu wählenden Auf¬ 
sichtsratsmitglieder, so kann der Betriebswahlvor¬ 
stand beschließen, daß die zu wählenden Wahl¬ 
männer auch an der Wahl der Aufsichtsratsmit- 
gJicder der Arbeitnehmer der anderen Unternehmen 
teilnehmen, sofern auch diese durch Wahlmänner 
gewählt werden. Der Beschluß kann nur vor Erlaß 
des Wahlausschreibens für die Wahl der Wahl- 
rnänner gefaßt werden. 

Zweiter Titel 
Einleitung der Wahl 

§58 

Errechnung der Zahl der Wahlmänner 

(1) Der Betriebswahlvorstand errechnet die Zahl 
der zu wählenden Wahlmänner sowie ihre Vertei¬ 
lung auf die Arbeiter, die in § 3 Abs, 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten und die lei¬ 
tenden Angestellten. 

(2) Zur Errechnung der Zahl der Wahlmänner 
wird die Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
durch 60 geteilt. Teil zahlen werden voll gezählt, 
wenn sie mindestens die Hälfte der vollen Zahl 
betragen. 

(3) Die Errechnung der auf die Arbeiter und die 
Angestellten entfallenden Wahlmänner erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu wer¬ 
den die Zahlen der Arbeiter und der Angestellten 
des Unternehmens in einer Reihe nebeneinander 
gestellt und beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die 
ermittelten Teilzahlen sind nacheinander reihen¬ 
weise unter den Zahlen der ersten Reihe aufzu¬ 
führen, bis höhere Teilzahlen, als aus früheren 
Reihen für die Zuweisung von Sitzen in Betracht 
kommen, nicht, mehr entstehen. Unter den so ge¬ 
fundenen Teilzahlen werden so viele Höchstzahlen 
ausgesondert und der Größe nach geordnet, wie 
Wahlmänner zu wählen sind. Die Arbeiter und die 
Angestellten erhalten jeweils so viele Wahlmänner 
zugeteilt, wie Höchstzahlen auf sie entfallen. Wenn 
die niedrigste in Betracht kommende Höchstzahl 
auf beide Gruppen zugleich entfällt, entscheidet das 
Los darüber, welcher Gruppe der Wahlmann zufällt. 

(4) Ergibt die Errechnung nach Absatz 3 für die 
Arbeiter oder die Angestellten mehr als 

1. 30 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder 
der Angestellten auf die Hälfte; diese Wahl¬ 
männer erhalten je zwei Stimmen; 

2. 90 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder 
der Angestellten auf ein Drittel; diese Wahl¬ 
männer erhalten je drei Stimmen; 

3. 150 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl 
der zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder 
der Angestellten auf ein Viertel; diese Wahl¬ 
männer erhalten je vier Stimmen. 


Teilzahlen werden voll gezählt, wenn sie minde¬ 
stens die Hälfte der vollen Zahl betragen. 

(5) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der 
auf die leitenden Angestellten entfallenden Wahl¬ 
männer der Angestellten erfolgt nach den Grund¬ 
sätzen der Verhältniswahl. Absatz 3 Satz 2 bis 6 
ist entsprechend anzuwenden. 

(6) Auf die Arbeiter, die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten und die leiten¬ 
den Angestellten entfällt mindestens je ein Wahl¬ 
mann; dies gilt nicht, soweit nicht mehr als fünf 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich- 
nete Angestellte oder leitende Angestellte wahl¬ 
berechtigt sind, Soweit auf die Arbeiter, die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 
und die leitenden Angestellten lediglich nach Satz 1 
Wahlmänner entfallen, vermehrt sich die Zahl der 
Wahlmänner entsprechend. 

§59 

Wahlausschreiben für die Wahl der Wahlmänner 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner zu wählen sind, 
so erläßt der Betriebswahlvorstand ein Wahlaus¬ 
schreiben für die Wahl der Wahlmänner. Es muß 
folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer durch Wahlmänner zu wählen sind; 

3. ob der Betriebswahlvorstand nach § 57 be¬ 
schossen hat, daß die zu wählenden Wahl¬ 
männer auch an der Wahl der Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer anderer Unterneh¬ 
men teilnehmen sollen; die anderen Unterneh¬ 
men sind anzugehen; 

4. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

5. daß die Wahlmänner von den Arbeitern und 
den Angestellten in getrennter Wahl gewählt 
werden, wenn nicht die wahlberechtigten Ar¬ 
beiter und Angestellten in getrennten, geheimen 
Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschlie¬ 
ßen; 

6. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Wahlmänner nur durchgeführt wer¬ 
den, wenn von den Arbeitern und den Angestell¬ 
ten je ein Antrag eingereicht wird; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

8. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

9. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 
seit Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht werden 
können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 
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10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

11. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

12. daß die Beschlüsse darüber, daß die Wahl¬ 
männer in gemeinsamer Wahl gewählt werden 
sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der abgege¬ 
benen Stimmen gefaßt werden können; 

13. daß im Fall der getrennten Wahl die Wahl¬ 
männer der Arbeiter von den wahlberechtigten 
Arbeitern und die Wahlmänner der Angestellten 
von den wahlberechtigten Angestellten gewählt 
werden; 

14. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Wahl¬ 
männer von den wahlberechtigten Arbeitern und 
Angestellten gemeinsam gewählt werden; 

15. die Zahl der zu wählenden Wahlmänner, ge¬ 
trennt nach Wahlmännern der Arbeiter, Wahl- 
männern der Angestellten, die auf die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten entfallen, und Wahlmännern der An¬ 
gestellten, die auf die leitenden Angestellten 
entfallen; 

16. daß Wahlvorschläge für die Wahl der Wahl¬ 
männer innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
des Wahlausschreibens schriftlich eingereicht 
werden können; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben; 

17. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahl Vorschlag für Wahlmänner 
der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

18. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten An¬ 
gestellten, von denen ein Wahlvorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

19. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Wahl Vorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

20. daß jeder Wahlvorschlag mindestens doppelt 
so viele Bewerber enthalten soll, wie in dem 
Wahlgang Wahlmänner zu wählen sind; 

21. daß die Stimmabgabe an Wahl Vorschläge ge¬ 
bunden ist und daß nur solche Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht sind; 

22. daß, wenn für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht wird, so viele der 
darin aufgeführten Bewerber in der angegebe¬ 
nen Reihenfolge als gewählt gelten, wie in dem 
Wahlgang Wahlmänner zu wählen sind; 

23. den Ort, an dem die Wahl Vorschläge ausgehängt 
werden; 

24. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe für die Wahl 
der Wahlmänner; 

25. den. Hinweis auf die Möglichkeit der schrift¬ 
lichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 


Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

26. den Ort, an dem Einsprüche, Anträge, Wahl¬ 
vorschläge für die Wahl der Wahlmänner und 
sonstige Erklärungen abzugeben sind (Anschrift 
des Betriebswahlvorstands). 

Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens 
ist § 23 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 

(2) Wahlgang im Sinne dieses Unterabschnitts ist 

1. die Wahl der Wahlmänner der Arbeiter, 

2. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
neten Angestellten entfallen, 

3. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen. 

§60 

Anträge auf Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Wahlmänner in gemeinsamer Wahl gewählt wer¬ 
den sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich beim Be¬ 
triebswahlvorstand einzureichen. Der Betriebswahl¬ 
vorstand prüft unverzüglich nach Eingang eines 
Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahl¬ 
berechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten 
Angestellten unterzeichnet und fristgerecht einge¬ 
reicht worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, wenn 
sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern als 
auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§61 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag nach 
§ 60 vor, so erläßt der Betriebswahlvorstand unver¬ 
züglich ein Abstimmungsausschreiben. Die Abstim¬ 
mungen sollen innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlaß des Abstimmungsausschreibens stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt der Anträge; 

3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer 
teilnehmen können, die in der Wählerliste ein¬ 
getragen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Ange¬ 
stellten in getrennten, geheimen Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl beschließen; 
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5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse über die gemeinsame Wahl 
jeweils nur mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt werden können; 

8. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

9. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist. 

(3) Für die Bekanntmachung des Abstimmungs¬ 
ausschreibens ist § 14 Abs. 3 anzuwenden. 

§62 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge, Stimmzettel und Wahlumschläge, die 
für eine Abstimmung Verwendung finden, müssen 
sich von den für die andere Abstimmung vorgesehe¬ 
nen Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe 
unterscheiden. Für den Abstimmungsvorgang und 
die schriftliche Stimmabgabe sind die §§ 16 bis 18 
anzuwenden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

§ 63 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebs wähl Vorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen ge¬ 
gen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 


§ 64 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§65 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Wahl¬ 
männer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, so 
isit dies durch eine Ergänzung des Wahlausschrei- 
bens für die Wahl der Wahlmänner bekanntzu¬ 
machen. 

Dritter Titel 

Wahlvorschläge für Wahlmänner 

§66 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Zur Wahl der Wahlmänner können die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer Wahlvorschläge ma¬ 
chen. Jeder Wahlvorschlag für Wahlmänner 

1. der Arbeiter muß von einem Zehntel oder 100 
der wahlberechtigten Arbeiter, 

2. der Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 
muß von einem Zehntel oder 100 der wahlbe¬ 
rechtigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneten Angestellten, 

3. der Angestellten, die auf die leitenden Angestell¬ 
ten entfallen, muß von einem Zehntel oder 100 
der wahlberechtigten leitenden Angestellten 

unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge sind inner¬ 
halb von zwei Wochen seit Erlaß des Wahlaus- 
schreibens für die Wahl der Wahlmänner beim Be¬ 
triebswahlvorstand schriftlich einzureichen. Jeder 
Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Be¬ 
werber enthalten, wie in dem Wahlgang Wahl- 
männer zu wählen sind. 

(2) In jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vor- 
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name, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung auf¬ 
zuführen. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber 
zur Aufnahme in den Wahl Vorschlag und ihre 
schriftliche Versicherung, daß sie im Fall ihrer 
Wahl die Wahl an nehmen werden, sind beizufügen. 

(3) Für jeden Wahl Vorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Betriebs¬ 
wahlvorstand die zur Beseitigung von Beanstan¬ 
dungen erforderlichen Erklärungen abzugeben so¬ 
wie Erklärungen und Entscheidungen des Betriebs¬ 
wahlvorstands entgegenzunehmen. Ist kein Unter¬ 
zeichner des Wahlvorschlags ausdrücklich als Vor¬ 
schlagsvertreter bezeichnet, so wird der an erster 
Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsvertreter ange¬ 
sehen. 

(4) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Hat ein Wahlbe¬ 
rechtigter mehrere Wahl vor schlage unterzeichnet, 
so hat er auf Aufforderung des Betriebswahlvor¬ 
stands innerhalb einer angemessenen Frist, späte¬ 
stens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen, zu er¬ 
klären, welche Unterschrift er aufrechterhält. Un¬ 
terbleibt die fristgerechte Erklärung, so wird sein 
Name auf dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag 
gezählt und auf den übrigen Wahlvorschlägen ge¬ 
strichen; sind mehrere Wahlvorschläge, die von 
demselben Wahlberechtigten unterzeichnet sind, 
gleichzeitig eingereicht worden, so entscheidet das 
Los darüber, auf welchem Wahlvorschlag die Un¬ 
terschrift gilt. 

(5) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvor¬ 
schlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 2 Satz 2) 
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, so hat 
er auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands in¬ 
nerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, welche 
Bewerbung er aufrechterhält. Unterbleibt die frist¬ 
gerechte Erklärung, so ist der Bewerber auf sämt¬ 
lichen Wahlvorschlägen zu streichen. 

§67 

Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Der Beitriebswahlvorstand bestätigt dem Vor¬ 
schlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der Ein¬ 
reichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Betriebswahlvorstand bezeichnet den 
Wahl vor schlag, wenn er nicht mit einem Kennwort 
versehen ist, mit Familienname und Vorname des 
an erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat un¬ 
verzüglich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei 
Ungültigkeit oder Beanstandung den Vorschlags¬ 
vertreter schriftlich unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 

§68 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer Rei¬ 
henfolge aufgeführt sind, 


3. die bei der Einreichung nicht die erforderliche 
Zahl von Unterschriften aufweisen. 

(2) Wahlvorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 66 Abs. 2 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. denen die schriftliche Zustimmung und Versi¬ 
cherung der Bewerber nach § 66 Abs. 2 Satz 2 
nicht beigefügt sind, 

3. die infolge von Streichungen gemäß § 66 Abs. 4 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unter¬ 
schriften aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Betriebswahlvorstand sie 
beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb von 
drei Arbeitstagen seit der Beanstandung beseitigt 
worden sind. 

§ 69 

Nachfrist für Wahl vor schlage 

(1) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen Wahl¬ 
gang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so 
erläßt der Betriebswahlvorstand unverzüglich eine 
Bekanntmachung und setzt eine Nachfrist von einer 
Woche für die Einreichung von Wahl Vorschlägen 
fest. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit Erlaß der Bekanntmachung 
schriftlich beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
werden können; der letzte Tag der Frist ist an¬ 
zugeben. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Betriebswahlvorstand unverzüglich 
bekannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 23 Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

§70 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

(1) Sind für einen Wahlgang mehrere Wahlvor¬ 
schläge eingereicht, so ermittelt der Betriebswahl¬ 
vorstand durch das Los nach Ablauf der in § 66 
Abs. 1 Satz 3, § 68 Abs. 2 und § 69 Abs. 1 Satz 1 
bezeichneten Fristen die Reihenfolge der Ordnungs¬ 
nummern, die den eingereichten Wahlvorschlägen 
zugeteilt werden (Wahlvorschlag 1, 2 usw.). Die 
Vorschlagsvertreter sind zu der Losentscheidung 
rechtzeitig einzuladen. 

(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe macht der Betriebswahlvorstand 
die gültigen Wahlvorschläge, nach Wahlgängen ge¬ 
trennt, in gleicher Weise bekannt wie das Wahl- 
ausschreiben für die Wahl der Wahlmänner. Liegt 
für einen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvorschlag 
vor, so weist der Betriebswahlvorstand in der Be- 
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kanntmachung darauf hin, daß so viele der darin 
aufgeführten Bewerber in der angegebenen Reihen¬ 
folge als gewählt gelten, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. 


Vierter Titel 

Wahl von Wahlmännern in einem 

Wahlgang auf Grund 
mehrerer Wahlvorschläge 

§71 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Liegen für einen Wahlgang mehrere gültige 
Wahlvorschläge vor, so kann der Wähler seine 
Stimme nur für einen dieser Wahlvorschläge ab¬ 
geben. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von 
Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(Wahlumschlägen). 

(2) Der Betriebswahlvorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
untereinander aufzuführen; bei Wahlvorschlägen, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das 
Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel sollen die 
Angabe enthalten, daß der Wähler nur einen Wahl¬ 
vorschlag ankreuzen kann. Die Stimmzettel, die für 
denselben Wahlgang Verwendung finden, müssen 
sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung haben; das gleiche gilt für die 
Wahlumschläge. Die Stimmzettel und Wahlum¬ 
schläge, die für einen Wahlgang Verwendung fin¬ 
den, müssen sich von den für die anderen Wahl¬ 
gänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahlum¬ 
schlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm ge¬ 
wählten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 16 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahlgang gesondert zu vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§72 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 


(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Be¬ 
triebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen 
zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 73 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahl¬ 
vorschlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw, geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie in dem Wahl gang Wahl¬ 
männer zu wählen sind. Jeder Wahlvorschlag erhält 
so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf ihn 
entfallen. Wenn die niedrigste in Betracht kommende 
Höchstzahl auf mehrere Wahlvorschläge zugleich 
entfällt, so entscheidet das Los darüber, welchem 
Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt. 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

Fünfter Titel 

§74 

Ermittlung von Wahlmännern bei Vorliegen 
nur eines Wahlvorschlags für einen Wahlgang 

(1) Liegt für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag vor, so gelten so viele der darin auf¬ 
geführten Bewerber in der im Wahlvorschlag an¬ 
gegebenen Reihenfolge als gewählt, wie Wahl¬ 
männer in dem Wahlgang zu wählen sind. 

(2) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach Abschluß der Wahl der Wahlmänner fest, 
welche Wahlmänner nach Absatz 1 als gewählt 
gelten. 

Sechster Titel 
Schriftliche Stimmabgabe 

§75 

Voraussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Be- 
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trieb verhindert ist, seine Stimme persönlich abzu¬ 
geben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein Ver¬ 
langen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen be¬ 
rechtigt ist, gesondert 

a) die Wahl vor schlage, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Er¬ 
klärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs¬ 
wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 76 Abs. 1) aushändigen oder über¬ 
senden. Der Betriebswahlvorstand vermerkt die 
Aushändigung oder die Übersendung der Unter¬ 
lagen für jeden Wahlgang gesondert in der Wähler¬ 
liste. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebs¬ 
wahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der 
Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsver¬ 
hältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwe¬ 
send sein werden (insbesondere in Heimarbeit Be¬ 
schäftigte und Außenarbeiter), erhalten die in Ab¬ 
satz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne daß es eines 
Verlangens des Wahlberechtigten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§76 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä¬ 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. die Wahlumschläge und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebswahlvorstand die Stimmab¬ 


gabe für jeden Wahlgang gesondert in der Wähler¬ 
liste und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in die 
Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl¬ 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet 
zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten 
worden ist. 

Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§77 

W ahlniederschrif t 

Nachdem ermittelt ist, wer als Wahlmann gewählt 
ist, stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmen, die berechneten Höchst¬ 
zahlen und ihre Verteilung auf die Wahlvor¬ 
schläge; 

5. den Wahlvorschlag, dessen Bewerber als gewählt 
gelten (§ 74); 

6. für jeden Wahlvorschlag gesondert die Namen 
und Anschriften 

a) der gewählten Wahlmänner, 

b) der Ersatzmänner 

in der Reihenfolge ihrer Benennung; 

7. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§78 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Wahler¬ 
gebnis und die Namen der Gewählten unverzüglich 
durch zweiwöchigen Aushang an einer oder mehre¬ 
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl. 
Haben die Wahlmänner nach § 57 ein Mehrfach¬ 
mandat, so ist dies in der Benachrichtigung anzu¬ 
geben. 

Achter Titel 
§79 

Ausnahme 

Die Vorschriften des Ersten bis Siebenten Titels 
sind nicht anzuwenden, wenn nach den Vorschriften 
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dieser Verordnung oder, unter den in § 56 Abs. 1 
bezeichneten Voraussetzungen, nach den Vor¬ 
schriften der Dritten Wahlordnung zum Mitbestim- 
mungsgesetz Wahlmänner bereits gewählt sind, 
deren Amtszeit bei Beginn der Amtszeit der zu wäh¬ 
lenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
noch nicht beendet ist (§ 13 des Gesetzes). 

Zweiter Unterabschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch die Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmännerversammlung, 

Wahlmännerliste 

§80 

Wahlmännerversammlung 

(1) Die Wahlmänner wählen die Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Arbeitnehmer in einer Versammlung 
(Wahlmännerversammlung). Sie wird vom Betriebs¬ 
wahlvorstand geleitet. 

(2) Der Betriebswahlvorstand bestimmt den Tag 
der Wahlmännerversammlung. Sie soll spätestens 
vier Wochen nach der Wahl der Wahlmänner statt¬ 
finden. Sind in dem Unternehmen keine Wahl¬ 
männer zu wählen (§ 56), so soll die Wahlmänner¬ 
versammlung spätestens vier Wochen vor dem Be¬ 
ginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer stattfinden. 

§81 

W ahlmännerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt eine Liste der 
Wahlmänner (Wahlmännerliste), getrennt nach 
Wahlmännern der Arbeiter und der Angestellten, 
auf. § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Hinter dem Namen jedes Wahlmannes ist zu 
vermerken, wieviel Stimmen er hat. 

(3) Die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung sind in der Wahlmännerversammlung 
bis zum Abschluß der Stimmabgabe zur Einsicht¬ 
nahme auszulegen. 

§ 82 

Einsprüche gegen die Richtigkeit 
der Wahlmännerliste 

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste können vor Beginn der Stimmabgabe 
beim Betriebswahlvorstand eingelegt werden. 

(2) Uber Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der 
Betriebswahlvorstand unverzüglich. Ist ein Ein¬ 
spruch begründet, so berichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Wahlmännerliste. Der Betriebswahl¬ 
vorstand teilt seine Entscheidung demjenigen, der 
den Einspruch eingelegt hat, unverzüglich mit. 


(3) Vor Beginn der Stimmabgabe soll der Betriebs¬ 
wahlvorstand die Wahlmännerliste auf ihre Richtig¬ 
keit hin überprüfen. Im übrigen kann die Wahl¬ 
männerliste nur bei Schreibfehlern, offenbaren Un¬ 
richtigkeiten oder in Erledigung rechtzeitig einge¬ 
legter Einsprüche bis vor Beginn der Stimmabgabe 
berichtigt oder ergänzt werden. 


Zweiter Titel 

§83 

Mitteilung an die Wahlmänner 

(1) Der Betriebswahlvorstand teilt jedem Wahl¬ 
mann spätestens drei Wochen vor dem Tag der 

Wahlmännerversammlung mit: 

1. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Wahlmänner teilnehmen können, die in der 
Wahlmännerliste eingetragen sind; 

2. daß die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 

3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Betriebswahlvorstand eingelegt werden können; 

4. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer von den Wahl¬ 
männern der Arbeiter und den Wahlmännern 
der Angestellten in getrennter Wahl gewählt 
werden, wenn nicht die Wahlmänner der Ar¬ 
beiter und die Wahlmänner der Angestellten in 
der Wahlmännerversammlung in getrennten, ge¬ 
heimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Wahlmännern der 
Arbeiter und den Wahlmännern der Ange¬ 
stellten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahl¬ 
männer der Arbeiter über die gemeinsame Wahl 
von Wahlmännern der Arbeiter unterzeichnet 
sein muß, die mindestens ein Zwanzigstel der 
Stimmen der Wahlmänner der Arbeiter haben; 
die erforderliche Stimmenzahl ist anzugeben; 

7. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahl¬ 
männer der Angestellten über die gemeinsame 
Wahl von Wahlmännern der Angestellten unter¬ 
zeichnet sein muß, die mindestens ein Zwanzig¬ 
stel der Stimmen der Wahlmänner der Ange¬ 
stellten haben; die erforderliche Stimmenzahl 
ist anzugeben; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl spätestens eine Woche vor dem 
Tag der Wahlmännerversammlung schriftlich 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht werden 
können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

9. daß der Beschluß der Wahlmänner der Arbeiter 
darüber, daß die Unternehmensangehörigen Auf- 
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sichtsratsmitgljeder der Arbeitnehmer in ge¬ 
meinsamer Wahl gewählt werden sollen, nur ge¬ 
faßt werden kann, wenn mindestens die Hälfte 
der Stimmen der Wahlmänner der Arbeiter ab¬ 
gegeben wird; die erforderliche Stimmenzahl ist 
anzugeben; 

10. daß der Beschluß der Wahlmänner der Ange¬ 
stellten darüber, daß die Unternehmensangehö¬ 
rigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, 
nur gefaßt werden kann, wenn mindestens die 
Hälfte der Stimmen der Wahlmänner der An¬ 
gestellten abgegeben wird; die erforderliche 
Stimmenzahl ist anzugeben; 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den Wahl¬ 
männern der Arbeiter und die Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Angestellten von den Wahlmännern 
der Angestellten gewählt werden; 

13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer von den Wahlmännern der 
Arbeiter und den Wahlmännern der Angestell¬ 
ten gemeinsam gewählt werden; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist; 

17. Ort, Tag und Zeit der Wahlmännerversamm¬ 
lung; 

18. die Anschrift des Betriebswahlvorstands. 

Die Mitteilung erfolgt schriftlich gegen Empfangs¬ 
bekenntnis oder durch eingeschriebenen Brief. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übersendet Ab¬ 
drucke der Mitteilung nach Absatz 1 dem Unter¬ 
nehmen und den im Unternehmen vertretenen Ge¬ 
werkschaften. 

(3) Stellt der Betriebswahlvorstand fest, daß die 
Amtszeit eines Wahlmannes 

1. durch Niederlegung des Amtes, 

2. durch Beendigung der Beschäftigung des Wahl¬ 
mannes in dem Betrieb, 

3. durch Verlust der Wählbarkeit 

vorzeitig beendet (§ 14 Abs. 1 des Gesetzes) oder 
daß er verhindert (§ 14 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) 
ist, so verständigt er den Ersatzmann (§ 14 Abs. 2 
Satz 2 des Gesetzes) in gleicher Weise wie die 
Wahlmänner. 

(4) Stellt ein Wahlmann fest, daß er verhindert 
ist, so teilt er dies dem Betriebswahlvorstand mit. 


Dritter Titel 

Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 
in der Wahlmännerversammlung 

§84 

V oraussetzungen 

Abstimmungen darüber, daß die Unternehmens¬ 
angehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer in gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, 
werden nur durchgeführt, wenn sowohl von den 
Wahlmännern der Arbeiter als auch von den Wahl¬ 
männern der Angestellten ein gültiger Antrag ein¬ 
gereicht worden ist. Die Abstimmungen finden in 
der Wahlmännerversammlung statt. 

§85 

Anträge auf Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen über die gemein¬ 
same Wahl sind spätestens eine Woche vor dem 
Tag der Wahlmännerversammlung schriftlich beim 
Betriebswahlvorstand einzureichen. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand prüft unverzüglich nach Eingang 
eines Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von Wahlmännern der Arbeiter oder Wahl¬ 
männern der Angestellten unterzeichnet ist, die 
mindestens ein Zwanzigstel der Stimmen der Wahl¬ 
männer der Arbeiter oder der Wahlmänner der An¬ 
gestellten haben, und fristgerecht eingereicht wor¬ 
den ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§86 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Wahlmann 
enthalten, ob er für oder gegen den Antrag stimmt. 
Gibt der Wahlmann seine Stimme für den Antrag 
ab, so kreuzt er das vorgedruckte „Ja", andernfalls 
das voxgedruckte „Nein" an. Hat ein Wahlmann 
mehrere Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen 
Stimmzettel in einem Wahlumschlag ab. Die Stimm¬ 
zettel für eine Abstimmung müssen sämtlich die 
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif¬ 
tung haben; das gleiche gilt für die Wahlumschläge. 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die für eine Ab¬ 
stimmung Verwendung finden, müssen sich von den 
für die andere Abstimmung vorgesehenen Stimm¬ 
zetteln und Wahlumschlägen in der Farbe unter¬ 
scheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Wahlmannes nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(3) Für den Abstimmungsvorgang ist § 16 anzu¬ 
wenden. 
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§87 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen ge¬ 
gen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§88 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 89 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Betriebswahlvorstand gibt das Abstimmungs¬ 
ergebnis in der Wahlmännerversammlung bekannt. 

Vierter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahl vor schl äge 

§ 90 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahl¬ 
vorschläge vor, so kann der Wahlmann seine 
Stimme nur für einen dieser Wahlvorschläge ab¬ 
geben. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von 
Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(Wahlumschlägen). Hat ein Wahlmann mehrere 
Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen Stimm¬ 
zettel in einem Wahlumschlag ab. Der Begriff des 
Wahlgangs im Sinne dieses Unterabschnitts be¬ 
stimmt sich nach § 24 Abs. 5. 


(2) Der Betriebswahlvorstand hat die Wahlvor- 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
untereinander aufzuführen; bei Wahlvorschlägen, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das 
Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel sollen die 
Angabe enthalten, daß der Wahlmann nur einen 
Wahlvorschlag ankreuzen kann. Die Stimmzettel, 
die für denselben Wahlgang Verwendung finden, 
müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaf¬ 
fenheit und Beschriftung haben; das gleiche gilt für 
die Wahlumschläge. Die Stimmzettel und Wahlum¬ 
schläge, die für einen Wahlgang Verwendung fin¬ 
den, müssen sich von den für die anderen Wahl¬ 
gänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahlum¬ 
schlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm ge¬ 
wählten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 16 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wahlmänner liste für 
jeden Wahlgang und für jede Stimme gesondert zu 
vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 91 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen 
zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§92 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahl¬ 
vorschlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
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TeiJzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Große nach geordnet, wie in dem Wahlgang Auf¬ 
sichtsratsmitglieder zu wählen sind. Jeder Wahlvor- 
schlag erhält so viele Sitze zu geteilt, wie Höchst¬ 
zahlen auf ihn entfallen. Wenn die niedrigste in Be¬ 
tracht kommende Höchstzahl auf mehrere Wahlvor¬ 
schläge zugleich entfällt, so entscheidet das Los dar¬ 
über, welchem Wahl Vorschlag dieser Sitz zufällt. 

(2) Wenn ein Wahl verschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wa hl Vorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(4) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dein gewählten Bewerber auf- 
g e führte E rsa I;z m it g 1 i o d cl e s Au fsi c htsra ts gewählt. 


Fünfter Titel 

Wahl mehrerer Au fsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund nur eines Wahlvorschlags 

§ 93 

Stimmabgabe, Wahl Vorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegt für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahl¬ 
vorschlag vor, so kann der Wahlmann seine Stimme 
nur für die in dem Wählvorschlag aufgeführten Be¬ 
werber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe für 
ein Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht zu¬ 
lässig. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von 
Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(Wahlumschlägen). Hat ein Wahlmann mehrere 
Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen Stimm¬ 
zettel in einem Wahlumschlag ab. 

(2) Der Betriebswahlvorstand hat die Bewerber 
auf den Stimmzetteln unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname und Art der Beschäftigung unter¬ 
einander in der Reihenfolge aufzuführen, in der sie 
in dem Wahl Vorschlag benannt sind. Ist zusammen 
mit einem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied 
vorgeschlagen worden, so ist das Ersatzmitglied auf 
den Stimmzetteln neben dem Bewerber aufzuführen; 
Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. Die Stimm¬ 
zettel sollen die Angabe enthalten, wieviel Bewer¬ 
ber der Wahlmann ankreuzen kann. § 90 Abs. 2 
Satz 3 und 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet die von ihm ge¬ 
wählten Bewerber durch Ankreuzen an den im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf 
nicht mehr Bewerber ankreuzen, als in dem Wahl¬ 
gang Aufsichtsratsinitgliedei zu wählen sind. § 90 
Abs. 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§94 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand Öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. § 91 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

§95 

Ermittlung der Gewählten 

Gewählt sind so viele Bewerber, wie in dem 
Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind, 
nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stim¬ 
menzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. § 92 Abs. 4 ist anzuwenden. 

Sechster Titel 

§ 96 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds der 
Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 
Wahlmann seine Stimme nur für einen der vor¬ 
geschlagenen Bewerber abgeben. § 93 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 ist anzuwenden. 

(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 
hat der Betriebswahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name und Art der Beschäftigung untereinander in 
der Reihenfolge aufzuführen, in der sie in dem 
Wahlvorschlag benannt sind. Liegen mehrere gül¬ 
tige Wahlvorschläge vor, so hat der Betriebswahl¬ 
vorstand die Bewerber auf den Stimmzetteln unter 
Angabe von Familienname, Vorname, Art der Be¬ 
schäftigung und Kennwort des Wahlvorschlags un¬ 
tereinander in alphabetischer Reihenfolge aufzu¬ 
führen. § 93 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm ge¬ 
wählten Bewerber durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf 
nicht mehr als einen Bewerber ankreuzen. § 90 
Abs. 3 Satz 2, § 93 Abs. 4 und die §§94 und 95 sind 
anzuwenden. 
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Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§97 

Wahlniederschrift 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Belriebswahlvorstand in einer Niederschrift für je¬ 
den Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen WahlUmschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die ein¬ 
zelnen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, 
die berechneten Höchstzahlen und ihre Vertei¬ 
lung auf die Wahl Vorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die ein¬ 
zelnen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmiglieder; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§98 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergeb¬ 
nis und die Namen der Gewählten in der Wahl¬ 
männerversammlung und unverzüglich durch zwei¬ 
wöchigen Aushang an einer oder mehreren geeig¬ 
neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen 
im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl 
und übersendet die Bekanntmachung nach Absatz 1 
dem Unternehmen und den im Unternehmen ver¬ 
tretenen Gewerkschaften. 

§99 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Betriebswahlvorstand übergibt die Wahlakten 
dem Unternehmen. Das Unternehmen bewahrt die 
Wahlakten mindestens für die Dauer von fünf 
Jahren auf. 

Zweiter Teil 

Abberufung von Aufsichtsrats- 
mitgliedern der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 100 

Einleitung des Abberufungsverfahrens 

(1) Ein Antrag auf Abberufung eines Aufsichts¬ 
ratsmitglieds der Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 1 
des Gesetzes ist schriftlich beim Betriebsrat einzu¬ 
reichen. 


(2) Unverzüglich nach Eingang eines Antrags auf 
Abberufung wird der Betriebswahlvorstand gebil¬ 
det, es sei denn, der Antrag entspricht offensicht¬ 
lich nicht den in § 23 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
bezeichneten Erfordernissen. 

(3) Für die Aufgaben, die Bildung, die Zusammen¬ 
setzung und die Geschäftsführung des Betriebswahl¬ 
vorstands sind die §§ 3 bis 7 entsprechend anzu¬ 
wenden; die Mitteilung nach § 6 muß auch den In¬ 
halt des Antrags auf Abberufung enthalten. Das 
Unternehmen hat dem Betriebswahlvorstand die bei 
der Wahl des Aufsichtsratsmitglieds, dessen Ab¬ 
berufung beantragt wird, entstandenen Wahlakten 
zu übergeben. 

§ 101 

Liste der antragsberechtigten Arbeitnehmer 

Wird die Abberufung eines unternehmensangehö- 
rigen Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer be¬ 
antragt, so wird unverzüglich nach der Bildung des 
Betriebswahlvorstands eine Liste der wahlberech¬ 
tigten Arbeitnehmer aufgestellt, die nach § 23 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes für die Abberufung dieses Auf¬ 
sichtsratsmitglieds antragsberechtigt sind. Die §§ 8 
bis 11 sind entsprechend anzuwenden; die Bekannt¬ 
machung nach § 9 Abs. 2 und 3 muß auch den 
Inhalt des Antrags auf Abberufung enthalten. 

§102 

Prüfung des Antrags auf Abberufung 

(1) Der Betriebswahlvorstand prüft unverzüglich 
nach Ablauf der in § 101 Satz 2, § 10 Abs. 1 be¬ 
stimmten Frist die Gültigkeit des Antrags auf Ab¬ 
berufung. Ist nach § 101 Satz 2, § 10 Abs. 1 die 
Änderung der Liste der antragsberechtigten Arbeit¬ 
nehmer verlangt worden, so prüft der Betriebs¬ 
wahlvorstand die Gültigkeit des Antrags unver¬ 
züglich nach Ablauf der in § 101 Satz 2, § 10 Abs. 2 
Satz 2 bestimmten Frist. 

(2) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs - 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. Der 
Betriebswahlvorstand gibt die Mitteilung durch 
zweiwöchigen Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

§ 103 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Liegt ein gültiger Antrag vor, so stellt der 
Betriebswahlvorstand fest, ob das Aufsichtsrats¬ 
mitglied, dessen Abberufung beantragt ist, in un¬ 
mittelbarer Wahl oder durch Wahlmänner gewählt 
worden ist. 

(2) Ist das Auf sicht s rat smitglied, dessen Abbe¬ 
rufung beantragt ist, in unmittelbarer Wahl ge¬ 
wählt worden, so richtet sich das weitere Abbe¬ 
rufungsverfahren nach den Vorschriften des Zwei¬ 
ten Abschnitts. 

(3) Ist das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberu¬ 
fung beantragt ist, durch Wahlmänner gewählt wor¬ 
den, so richtet sich das weitere Abberufungsver¬ 
fahren nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts. 
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Zweiter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 104 

Abberufungsausschreiben, Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt fest, ob das 
Aiifsichtsratsmitglied, dessen Abberufung beantragt' 
ist, in getrennter oder in gemeinsamer Wahl ge¬ 
wählt worden ist und ob die Arbeiter, die Angestell¬ 
ten oder beide Gruppen nach § 23 Abs. 3 des Ge¬ 
setzes abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Batriebswahlvorstand erläßt unverzüglich 
ein Abberufungsausschreiben. Die Abstimmung soll 
innerhalb von vier Wochen seit Erlaß des Abbe- 
rufungsausschreibens stattfinden. 

(3) Das Abberufungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. die Bezeichnung des Antragstellers; 

4. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag 
unterzeichnet haben; 

5. ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Arbeiter, die Angestellten oder beide Gruppen 
teilnehmen; 

6. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste einge¬ 
tragen sind; 

7. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

8. Ort, Tag und Zeit der Sftimmabga.be; 

9. den Hinweis auf die Möglichkeit der schrift¬ 
lichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

10. den Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz 
und diese Verordnung aus liegen; 

11. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Er¬ 
klärungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

Für die Bekanntmachung des Abberufungsausschrei¬ 
bens ist § 23 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwen¬ 
den. 

(4) Für die Abberufung wird unverzüglich eine 
Liste der nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes abstim¬ 
mungsberechtigten Arbeitnehmer des Betriebs 
(Wählerliste) aufgestellt. Die §§ 8, 9 und 11 sind 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß 
abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 eine Trennung 
und Unterteilung der Wählerliste nicht erforderlich 
ist. 

§ 105 

Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

(1) Für die Abstimmung sind die §§15 bis 20 anzu¬ 
wenden. In der Abstimmungsniederschrift ist auch 
festzustellen, ob an der Abstimmung die Arbeiter, 


die Angestellten oder beide Gruppen teilgenommen 
haben. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt das Ab¬ 
stimmungsergebnis schriftlich 

1. dem Aufsichtsratsmitglied, über dessen Abberu¬ 
fung abgestimmt worden ist, 

2. der Gewerkschaft, die einen Antrag auf Ab¬ 
berufung gestellt hat (§ 23 Abs, 1 Satz 2 Nr. 4 des 

Gesetzes), 

3. dem Unternehmen 

und macht es durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abberufungsausschreiben 
bekannt. 

(3) Auf die im Zusammenhang mit einem Antrag 
auf Abberufung entstandenen Akten ist § 55 ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

Dritter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines durch Wahlmänner gewählten Aufsichts¬ 
ratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 106 

Wahlmännerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt fest, ob das 
Aufsichtsratsmiglied, dessen Abberufung beantragt 
ist, in getrennter oder in gemeinsamer Wahl ge¬ 
wählt worden ist und ob die Wahlmänner der 
Arbeiter, die Wahlmänner der Angestellten oder die 
Wahlmänner beider Gruppen nach § 23 Abs, 2 des 
Gesetzes abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Betriebswahlvorstand stellt für die Ab¬ 
berufung unverzüglich eine Liste der nach § 23 
Abs. 2 des Gesetzes abstimmungsberechtigten Wahl¬ 
männer (Wahlmännerliste) auf. § 8 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 3 und 5, § 81 Abs. 2 und 3 und § 82 sind ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

§ 107 

Wahlmänner Versammlung, Mitteilung des 
Betriebswahlvorstands an die Wahlmänner 

(1) Die abstimmungsberechtigten Wahlmänner 
stimmen über den Antrag auf Abberufung in einer 
Versammlung (Wahlmännerversammlung) ab. Die 
Wahlmännerversammlung soll innerhalb von sechs 
Wochen nach der Feststellung, daß ein gültiger 
Antrag auf Abberufung eines durch Wahlmänner 
gewählten Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 
vorliegt, stattfinden. 

(2) Der Betriebswahlvorstand beruft die abstim¬ 
mungsberechtigten Wahlmänner schriftlich gegen 
Empfangsbekenntnis oder durch eingeschriebenen 
Brief zur Wahlmännerversammlung ein; § 83 Abs. 2 
bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Mitteilung 
nach Satz 1 soll den Wahlmännern spätestens drei 
Wochen vor der Wahlmännerversammlung über¬ 
sandt werden. 

(3) Die Mitteilung muß folgende Angaben ent¬ 
halten: 

1. den Inhalt des Antrags; 
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2. die Bezeichnung des Antragstellers; 

3. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag auf 
Abberufung unterzeichnet haben; 

4 . ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Wahlmänner der Arbeiter, die Wahlmänner der 
Angestellten oder die Wahlmänner beider Grup¬ 
pen teil nehmen; 

5. daß an der Abstimmung nur Wahlmänner teil¬ 
nehmen können, die in der Wahlmännerliste 
eingetragen sind; 

6. daß die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 

7. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Betriebswahlvorstand eingelegt werden können; 

8. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

9. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

10. Ort, Tag und Zeit der Wahlmännerversammlung; 

11. die Anschrift des Betriebswahlvorstands. 

§108 

Abstimmung; Abstimmungsergebnis, Akten 

Für die Abstimmung, das Abstimmungsergebnis 
und die Aufbewahrung der Akten sind die §§ 86 bis 
89 und 105 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 entsprechend 
anzuwenden. 

Vierter Abschnitt 

§ 109 

Ersatzmitglieder 

Für die Abberufung von Ersatzmitgliedern (§ 23 
Abs. 4 des Gesetzes) sind die Vorschriften des 
Ersten bis Dritten Abschnitts entsprechend anzu¬ 
wenden. 

Dritter Teil 

Übergangs- und Schlußvorschriften 
§ lio 

Erstmalige Anwendung des Gesetzes 
auf ein Unternehmen 

(1) Bei der erstmaligen Anwendung des Gesetzes 
auf ein Unternehmen hat das Unternehmen die in 
§ 2 bezeichnete Bekanntmachung unverzüglich nach 
der in § 97 Abs. 1 des Aktiengesetzes bezeichneten 
Bekanntmachung über die Zusammensetzung des 


Aufsichtsrats oder, wenn diese Bekanntmachung 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist, 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung, 
zu erlassen. 

(2) Der Betriebswahlvorstand wird unverzüglich 
nach der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung ge¬ 
bildet. Unverzüglich nach der Bildung des Betriebs¬ 
wahlvorstands ist die Wählerliste aufzustellen; die 
§§ 8 bis 11 sind anzuwenden. 

(3) Abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 
soll der Betriebswahlvorstand die in den §§ 12, 23 
und 27 bezeichneten Bekanntmachungen 16 Wochen 
vor dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer erlassen. 

§ 111 

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
eingeleitete Wahlverfahren 

Ist das Wahlverfahren vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingeleitet und vom Wahlvorstand ge¬ 
regelt worden, so kann das Wahlverfahren, wenn 
diese Verordnung vor seinem Abschluß in Kraft 
tritt, nach der vom Wahl Vorstand getroffenen Rege¬ 
lung weitergeführt werden, wenn 

1. diese Verordnung zu einem späteren als dem in 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 für die Bekenntmachung des 
Unternehmens bestimmten spätesten Zeitpunkt 
in Kraft getreten ist und 

2. die vom Wahlvorstand getroffene Regelung nicht 
gegen das Gesetz oder Grundsätze eines rechts¬ 
staatlichen Wahlrechts verstößt. 

§ 112 

Berechnung von Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung be¬ 
stimmten Fristen sind die §§ 186 bis 193 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ar¬ 
beitstage im Sinne dieser Verordnung sind die 
Wochentage Montag bis Freitag mit Ausnahme der 
gesetzlichen Feiertage. 

§ H3 

Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 40 des 
Mitbestimmungsgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 114 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver¬ 
kündung in Kraft. 


Bonn, den 23. Juni 1977 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 


Der Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung 
Ehrenberg 



Nr, 36 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 25. Juni 1977 


893 


Zweite Wahlordnung 
zum Mitbestimmungsgesetz 
(2. WOMitbestG) 

Vom 23. Juni 1977 


Inhaltsübersicht 


§ 1 Geltungsbereich 

Erster Teil 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 

Einleitung der Wahl, Abstimmung 
über die Art der Wahl, Wahlvorschläge 

Erster Unterabschnitt 
Einleitung der Wahl 
§ 2 Bekanntmachung des Unternehmens 

§ 3 Wahl vor stände 

§ 4 Zusammensetzung des Unternehmenswahl- 

vorstands 

§ 5 Zusammensetzung des Betriebs wähl vor Stands 

§ 6 Mitteilungspflicht 

§ 7 Geschäftsführung der Wahl Vorstände 

§ 8 Wählerliste 

§ 9 Bekanntmachung über die Bildung der Wahl¬ 

vorstände und die Wählerliste 
§ 10 Änderungsverlangen 
§11 Übersendung der Wählerliste 
§ 12 Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste 

Zweiter Unterabschnitt 
Abstimmung über die Art der Wahl 
§ 13 Bekanntmachung 
§ 14 Antrag auf Abstimmung 
§ 15 Ab Stimmung sau ss ehr eiben 
§16 Stimmabgabe 


§ 17 Abstimmungsvorgang 

§ 18 Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe 

§ 19 Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe 

§ 20 öffentliche Stimmauszählung 

§ 21 Abstimmungsniederschrift des Betriebs¬ 
wahlvorstands 

§ 22 Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 

Abstimmungsniederschrift des Unternehmens¬ 
wahlvorstands 

§ 23 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Dritter Unterabschnitt 
Verteilung der Sitze, Wahlvorschläge 

Erster Titel 

§ 24 Verteilung der Sitze der Unternehmensangehörigen 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

Zweiter Titel 
Wahlvorschläge 

§ 25 Bekanntmachung über die Einreichung von 
Wahlvorschlägen 

§ 26 Wahlvorschläge der Arbeiter und der in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 

§ 27 Wahlvorschläge der Gewerkschaften 

§ 28 Wahlvorschläge für Ersatzmitglieder 

Dritter Titel 

Zusätzliche Vorschriften für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

§ 29 Bekanntmachung über die Abstimmung für den 
Wahlvorschlag der leitenden Angestellten 
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§ 30 Abstimnnmgsvorschläge der leitenden Angestellten 
§ 31 Abstimmung der leitenden Angestellten 
§ 32 Abstimmungsniederschrift 

§ 33 Zweite Abstimmung der leitenden Angestellten 
Vierter Titel 

Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
§ 34 Prüfung der Wahlvorschläge 
§ 35 Ungültige Wahl Vorschläge 
§ 36 Nachfrist für Wahlvorschläge 
§ 37 Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

Vierter Unterabschnitt 
§ 38 Anzuwendende Vorschriften 

Zweiter Abschnitt 

Unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Wahlausschreiben, Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

§ 39 Wahlausschreiben 
§ 40 Anträge auf Abstimmungen über die 
gemeinsame Wahl 
§ 41 Abstimmungsausschreiben 
§ 42 Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 
§ 43 öffentliche Stimmauszählung 
§ 44 Abstimmungsniederschrift des Betriebs¬ 
wahlvorstands 

§ 45 Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 

Abstimmungsniederschrift des Unternehmens¬ 
wahlvorstands 

§ 46 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Zweiter Unterabschnitt 
Durchführung der Wahl 

Erster Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§ 47 Stimmabgabe, Wahlvorgang 
§ 48 öffentliche Stimmauszählung 
§ 49 Wahlniederschrift des Betriebswahlvorstands 
§ 50 Ermittlung der Gewählten 

Zweiter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund nur eines Wahlvorschlags 

§ 51 Stimmabgabe, Wahlvorgang 
§ 52 öffentliche Stimmauszählung 
§ 53 Wahlniederschrift des Betriebswahlvorstands 
§ 54 Ermittlung der Gewählten 

Dritter Titel 

§ 55 Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds der 
Arbeitnehmer in einem Wahlgang 


Vierter Titel 

Schriftliche Stimmabgabe 
§ 56 Voraussetzungen 
§ 57 Verfahren bei der Stimmabgabe 

Fünfter Titel 

Wahlniederschrift, Benachrichtigungen 
§ 58 Wahlniederschrift 

§ 59 Bekanntmachung des Wahlergebnisses, Benach¬ 
richtigung der Gewählten 
§ 60 Aufbewahrung der Wahlakten 

Dritter Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

Erster Unterabschnitt 
Wahl der Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmänner mit Mehrfachmandat 

§ 61 Keine Wahl von Wahlmännern nach diesem Unter¬ 
abschnitt, wenn in dem Unternehmen für die Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
Wahlmänner mit Mehrfachmandat gewählt werden 
§ 62 Wahlmänner, die zugleich für die Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
gewählt werden 

Zweiter Titel 
Einleitung der Wahl 

§ 63 Errechnung der Zahl der Wahlmänner 
§ 64 Zuordnung von Arbeitnehmern zu anderen 
Betrieben 

§ 65 Mitteilungen des Unternehmenswahlvorstands 
§ 66 Wahlausschreiben für die Wahl der Wahlmänner 
§ 67 Anträge auf Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl 

§ 68 Abstimmungsausschreiben 
§ 69 Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 
§ 70 öffentliche Stimmauszählung 
§ 71 Abstimmungsniederschrift 

§ 72 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 
Dritter Titel 

Wahlvorschläge für Wahlmänner 
§ 73 Einreichung von Wahlvorschlägen 
§ 74 Prüfung der Wahlvorschläge 
§ 75 Ungültige Wahlvorschläge 
§ 76 Nachfrist für Wahlvorschläge 
§ 77 Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

Vierter Titel 

Wahl von Wahlmännern in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§ 78 Stimmabgabe, Wahlvorgang 
§ 79 öffentliche Stimmauszählung 
§ 80 Ermittlung der Gewählten 
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Fünfter Titel 

§ 81 Ermittlung von Wahlmännern bei Vorliegen nur 
eines Wahlvorschlags für einen Wahlgang 

Sechster Titel 
Schrift]iche Stimmabgabe 
§ 82 Voraussetzungen 
§ 83 Verfahren bei der Slimmabgabe 

Siebenter Titel 

Wahl n i ed ersehn ft., B e na eh ri ch t igungen 
§ 84 Wahlniederschrift 

§ 85 Bekanntmachung des Wahlergebnisses, Benach¬ 
richtigung der Gewählten 

Adder Titel 

§ 86 Ausnahme 

Zwei t e r l J n t e r a bschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 
d u r c h die Wahlmänner 

Erster Titel 

Wal.i 1 mü ri n e rv e r s amml u n g, Wah] männerliste 
§ 87 Wahlmänner Versammlung 
§ 88 Wahlmänner liste 

§ 89 Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl- 
männcrliste 

Zweiter Titel 

§ 90 Mitteilung an die Wahlmärmer 
Dritter Titel 

Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 
in der Wah Im ärtn er Versammlung 

§ 91 Voraus sei zun gen 

§ 92 Anträge auf Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl 

§ 93 Stimmabgabe, AbstimmungsVorgang 
§ 94 Öffentliche Stimmauszählung 
§ 95 Abstimmungsniederschrift 
§ 96 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Vierter Titel 

Wahl mehrerer AufsichLsratsmiLglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§ 97 Stimmabgabe, Wahl Vorgang 
§ 98 Öffentliche Stimmauszählung 
§ 99 Ermittlung der Gewählten 

Fünfter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 
auf Grund nur eines Wahl vor Schlags 

§ 100 Stimmabgabe, Wahl vor gang 
§ 101 öffentliche Stimmauszählung 
§ 102 Ermittlung der Gewählten 


Sechster Titel 

§ 103 Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds der 
Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, Benachrichtigungen 
§ 104 Wahlniederschrift 

§ 105 Bekanntmachung des Wahlergebnisses, Benach¬ 
richtigung der Gewählten 
§ 106 Aufbewahrung der Wahlakten 

Zweiter Teil 

Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 107 Einleitung des Abberufungsverfahrens 
§ 108 Liste der antragsberechtigten Arbeitnehmer 
§ 109 Prüfung des Antrags auf Abberufung 
§110 Anzuwendende Vorschriften 

Zweiter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung eines in 
unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 111 Abberufungsausschreiben, Wählerliste 
§ 112 Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

Dritter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung eines 
durch Wahlmänner gewählten Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer 

§113 Wahlmännerliste 

§114 Wahlmännerversammlung, Mitteilung des Unter¬ 
nehmenswahlvorstands an die Wahlmänner 
§ 115 Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

Vierter Abschnitt 
§116 Ersatzmitglieder 

Dritter Teil 

Besondere Vorschriften für die Wahl 
und die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer bei Teilnahme von Arbeitnehmern 
eines Seebetriebs 

Erster Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Einleitung der Wahl, 
Abstimmung über die Art der Wahl, 
Wahlvorschläge 

§ 117 Einleitung der Wahl 
§ 118 Abstimmung über die Art der Wahl 
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§ 119 Bekanntmachung über die Einreichung von Wahl¬ 
vorschlägen 

§ 120 Zusätzliche Vorschriften für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

Zweiter Unterabschnitt 

Unmittelbare Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

§ 121 Wahlausschreiben im Seebetrieb 
§ 122 Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 
§ 123 Stimmabgabe bei der Wahl der Aufsichtsrats- 
mitglieder der Arbeitnehmer 

Dritter Unterabschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

§ 124 Wahl der Wahlmänner 
§ 125 Wahlausschreiben im Seebetrieb 
§ 126 Stimmabgabe der Arbeitnehmer des Seebetriebs 
§ 127 Wahlnicdcrschrift 

Zweiter Abschnitt 

Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 
§ 128 Gemeinsame Vorschrift 


Zweiter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung eines 
in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer 

§ 129 Abberufungsausschreiben für den Seebetrieb, 
Wählerliste 

§ 130 Stimmabgabe 

Dritter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung eines 
durch Wahlmänner gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer 

§ 131 Unmittelbare Abstimmung, Wählerliste, Mit¬ 
teilung an die Wahlmänner 

§ 132 Abberufungsausschreiben im Seebetrieb 

§ 133 Abstimmung, Mitteilung des Abstimmungsergeb¬ 
nisses 

Vierter Teil 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 134 Erstmalige Anwendung des Gesetzes auf ein Un¬ 
ternehmen 

§ 135 Vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitete 
Wahlverfahren 

§ 136 Berechnung von Fristen 

§ 137 Berlin-Klausel 

§ 138 Inkrafttreten 


Auf Grund des § 39 des Mitbestimmungsgesetzes 
vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) verordnet die 
Bundesregierung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Besteht ein Unternehmen, in dem die Arbeit¬ 
nehmer nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes ein Mitbestim¬ 
mungsrecht haben, aus mehreren Betrieben, so 
bestimmen sich die Wahl und die Abberufung der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer dieses 
Unternehmens nach den Vorschriften dieser Verord¬ 
nung. Nehmen an der Wahl oder an der Abberufung 
nach § 4 oder § 5 des Gesetzes auch die Arbeitneh¬ 
mer anderer Unternehmen teil, so bestimmt sie sich 
nach den Vorschriften der Dritten Wahlordnung 
zum Mitbestimmungsgesetz. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer bestimmt sich nach den Vorschriften 
des Ersten Teils. 

(3) Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer bestimmt sich nach den Vor¬ 
schriften des Zweiten Teils. 

(4) Nehmen an der Wahl oder an der Abberufung 
auch Arbeitnehmer eines in § 34 Abs. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Betriebs (Seebetrieb) teil, so sind 
außerdem die Vorschriften des Dritten Teils anzu¬ 
wenden. 


Erster Teil 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 

Einleitung der Wahl, Abstimmung über die 
Art der Wahl, Wahlvorschläge 

Erster Unterabschnitt 
Einleitung der Wahl 

§2 

Bekanntmachung des Unternehmens 

(1) Das Unternehmen macht spätestens 27 Wochen 
vor dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen in den Betrieben des Unternehmens bekannt, 
daß Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu 
wählen sind. In der Bekanntmachung ist ferner 
anzugeben: 

1. der voraussichtliche Beginn der Amtszeit der zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer; 
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2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie- 
der der Arbeitnehmer; 

3. die Anschriften der Betriebe des Unternehmens; 

4. die Zahl der in dem Unternehmen in der Regel 
beschäftigten Arbeitnehmer. 

Nehmen die Arbeitnehmer des Unternehmens auch 
an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern anderer 
Unternehmen teil (§§ 61, 62) und beginnt die Amts¬ 
zeit dieser Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr als 
sechs Monate vor oder nach dem Beginn der Amts¬ 
zeit der nach dieser Verordnung zu wählenden Auf- 
sichtsratsmitglieder, so ist auch dies in der Bekannt¬ 
machung anzugeben. 

(2) Gleichzeitig mit dem Aushang der Bekanntma¬ 
chung in den Betrieben übersendet das Unterneh¬ 
men einen Abdruck der Bekanntmachung 

1. dem Gesamtbetriebsrat, 

2. den Betriebsräten, 

3. den in dem Unternehmen vertretenen Gewerk¬ 
schaften, 

4. den nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfas¬ 
sungsgesetzes durch Tarifvertrag errichteten 
Vertretungen für im Flugbetrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer des Unternehmens. 

§3 

Wahl Vorstände 

(1) Die rechtzeitige Einleitung und die Durchfüh¬ 
rung der Wahl sowie die Feststellung des Wahl¬ 
ergebnisses obliegen dem Unternehmenswahlvor¬ 
stand. 

(2) In den einzelnen Betrieben wird die Wahl im 
Auftrag und nach den Richtlinien des Unterneh¬ 
menswahlvorstands durch Betriebswahlvorstände 
durchgeführt. 

(3) Die Wahlvorstände werden unverzüglich nach 
der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung gebildet. 

§4 

Zusammensetzung des Unternehmenswahlvorstands 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand besteht aus 
drei Mitgliedern. Der Gesamtbetriebsrat kann die 
Zahl der Mitglieder erhöhen, wenn dies zur ord¬ 
nungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich 
ist. Der Unternehmenswahlvorstand muß aus einer 
ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Mitglie¬ 
der des Unternehmenswahlvorstands können nur 
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Unternehmens 
sein. 

(2) Im Unternehmenswahlvorstand sollen Arbei¬ 
ter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete 
Angestellte und leitende Angestellte angemessen 
vertreten sein. Dem Untcrnehmenswahlvorstand 
muß, wenn in dem Unternehmen 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter (§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 


2. mindestens fünf in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte beschäf¬ 
tigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter angehören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende Ange¬ 
stellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) beschäftigt 
sind, mindestens ein leitender Angestellter ange¬ 
hören. 

(3) Für jedes Mitglied des Unternehmenswahlvor¬ 
stands kann für den Fall seiner Verhinderung ein 
Ersatzmitglied bestellt werden. 

(4) Der Gesamtbetriebsrat bestellt die Mitglieder 
des Unternehmenswahlvorstands, die Arbeiter oder 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte sind. Besteht kein Gesamtbetriebsrat, so 
erfolgt die Bestellung durch den Betriebsrat des 
nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
größten Betriebs, in dem ein Betriebsrat besteht. 
Besteht auch eine nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes durch Tarifvertrag 
errichtete Vertretung für im Flugbetrieb beschäf¬ 
tigte Arbeitnehmer, so erfolgt die Bestellung 
gemeinsam mit dieser Vertretung. 

(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallenden 
Mitglieder werden in einer Versammlung leitender 
Angestellter des nach der Zahl der leitenden Ange¬ 
stellten größten Betriebs mit der Mehrheit der abge¬ 
gebenen Stimmen gewählt. Zur Teilnahme an der 
Versammlung sind die Angestellten berechtigt, die 
aus Anlaß der letzten Betriebsrats wähl vom Wahl¬ 
vorstand oder durch gerichtliche Entscheidung den 
leitenden Angestellten zugeordnet worden sind. 

§5 

Zusammensetzung des Betriebswahlvorstands 

(1) Der Betriebswahlvorstand besteht aus drei 
Mitgliedern. Der Betriebsrat kann die Zahl der Mit¬ 
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Wahl erforderlich ist. Der 
Betriebswahlvorstand muß aus einer ungeraden 
Zahl von Mitgliedern bestehen. Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands können nur wahlberechtigte 
Arbeitnehmer des Betriebs sein. 

(2) Im Betriebswahlvorstand sollen Arbeiter, in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
und leitende Angestellte angemessen vertreten sein. 
Dem Betriebswahlvorstand muß, wenn in dem 
Betrieb 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter (§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 

2. mindestens fünf in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte beschäf¬ 
tigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter angehören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende Ange¬ 
stellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) beschäftigt 
sind, mindestens ein leitender Angestellter ange¬ 
hören. 
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(3) Für jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands 
kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatz- 
mitglied bestellt werden. 

(4) Der Betriebsrat bestellt die Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands, die Arbeiter oder in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
sind. Besteht kein Betriebsrat, so werden die in 
Satz 1 bezeichneten Mitglieder des Betriebswahlvor¬ 
stands in einer Betriebsversammlung mit der Mehr¬ 
heit der abgegebenen Stimmen gewählt. 

(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallenden 
Mitglieder werden in einer Versammlung leitender 
Angestellter des Betriebs mit der Mehrheit der abge¬ 
gebenen Stimmen gewählt. Zur Teilnahme an der 
Versammlung sind die Angestellten berechtigt, die 
aus Anlaß der letzten Betriebsratswahl vom Wahl¬ 
vorstand oder durch gerichtliche Entscheidung den 
leitenden Angestellten zugeordnet worden sind. 

(6) Ist für einen Betrieb mit nicht mehr als 20 
wahlberechtigten Arbeitnehmern innerhalb von 
zwei Wochen nach der in § 2 bezeichneten Bekannt¬ 
machung kein Betriebswahlvorstand gebildet, so 
beauftragt der Unternehmenswahlvorstand für die¬ 
sen Betrieb den Betriebswahlvorstand eines anderen 
Betriebs des Unternehmens mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Betriebswahlvorstands. Der beauf¬ 
tragte Betriebswahlvorstand kann beschließen, daß 
in dem Betrieb, für den kein Betriebswahlvorstand 
gebildet worden ist, die Stimmabgabe bei den im 
Ersten und im Zweiten Abschnitt bezeichneten 
Abstimmungen und Wahlen schriftlich erfolgt. Im 
Fall des Satzes 2 erhalten die wahlberechtigten 
Arbeitnehmer dieses Betriebs die in § 18 Abs. 1 
bezeichneten Unterlagen für die schriftliche Stimm¬ 
abgabe, ohne daß es eines Verlangens bedarf; die in 
den §§ 15, 39 und 41 bezeichneten Ausschreiben sind 
um folgende Angaben zu ergänzen: 

1. daß für den Betrieb die schriftliche Stimmabgabe 

beschlossen ist; 

2. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 

Betriebswahlvorstand eingegangen sein müssen. 

§6 

Mitteilungspflicht 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand teilt unver¬ 
züglich nach seiner Bildung dem Unternehmen, den 
im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften und 
den Betriebswahlvorständen schriftlich die Namen 
seiner Mitglieder und seine Anschrift mit. 

(2) Jeder Betriebswahlvorstand teilt unverzüglich 
nach seiner Bildung dem Unternehmenswahlvor¬ 
stand schriftlich die Namen seiner Mitglieder und 
seine Anschrift mit. 

§7 

Geschäftsführung der Wahlvorstände 

(1) Jeder Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertre¬ 
ter. 


(2) Der Wahlvorstand kann sich eine schriftliche 
Geschäftsordnung geben. Der Unternehmenswahl¬ 
vorstand kann wahlberechtigte Arbeitnehmer des 
Unternehmens, der Betriebswahlvorstand kann 
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs als 
Wahlhelfer zu seiner Unterstützung heranziehen. 

(3) Der Wahlvorstand faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder, über 
jede Sitzung des Wahlvorstands ist eine Nieder¬ 
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut 
der Beschlüsse enthält; bei Beschlüssen des 
Betriebswahlvorstands über die Eintragung von 
Arbeitnehmern in die Wählerliste als Arbeiter, als 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte oder als leitende Angestellte ist in der Nie¬ 
derschrift auch zu vermerken, ob sie ohne Gegen¬ 
stimme gefaßt worden sind. Mitglieder des Wahl¬ 
vorstands, gegen deren Stimmen ein Beschluß gefaßt 
worden ist, können verlangen, daß in der Nieder¬ 
schrift ihre abweichende Meinung vermerkt wird. 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstands zu unterzeich¬ 
nen; dies gilt auch für Bekanntmachungen, Aus¬ 
schreiben und weitere Niederschriften des Wahlvor¬ 
stands. 

(4) Das Unternehmen hat die Wahlvorstände bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und 
ihnen den erforderlichen Geschäftsbedarf zur Verfü¬ 
gung zu stellen. 

(5) Die Wahlvorstände sollen dafür sorgen, daß 
ausländische Arbeitnehmer, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, rechtzeitig über den 
Anlaß der Wahl, das Wahlverfahren, die Abstim¬ 
mungen, die Aufstellung der Wählerliste und der 
Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die Stimm¬ 
abgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. 

§8 

Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach seiner Bildung eine Liste der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer des Betriebs (Wählerliste) auf, 
getrennt nach den Gruppen der Arbeiter (§ 3 Abs. 2 
des Gesetzes) und der Angestellten (§ 3 Abs. 3 des 
Gesetzes), letztere unterteilt nach den in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten und 
den leitenden Angestellten. Die Wahlberechtigten 
sollen in alphabetischer Reihenfolge mit Familien¬ 
name, Vorname und Geburtsdatum aufgeführt wer¬ 
den. 

(2) Jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands ist 
verpflichtet darauf hinzuwirken, daß die wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer in der Wählerliste in 
zutreffender Weise in Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichnete Angestellte und leitende 
Angestellte eingeteilt werden. Die Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands sollen hierüber um eine 
Beschlußfassung ohne Gegenstimme bemüht sein. 
Hat der Betriebswahlvorstand hierüber ausschließ¬ 
lich Beschlüsse ohne Gegenstimme gefaßt, so ist 
§ 10 nicht anzuwenden. 
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(3) Das Unternehmen hat den Betriebswahlvor¬ 
ständen alle für die Anfertigung der Wählerliste 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erfor¬ 
derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es 
hat die Betriebswahlvorstände insbesondere bei der 
Einteilung der Arbeitnehmer in Arbeiter, in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
und leitende Angestellte zu unterstützen. 

(4) Der Betriebswahlvorstand berichtigt oder 
ergänzt die Wählerliste unverzüglich, wenn ein 
Arbeitnehmer 

1. in den Betrieb eintritt oder aus ihm ausscheidet, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet oder 

3. seine Eigenschaft als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneter Angestellter oder lei¬ 
tender Angestellter wechselt, 

oder wenn sich in sonstiger Weise die Vorausset¬ 
zungen, auf denen eine Eintragung in der Wähler¬ 
liste beruht, ändern. 

(5) An Wahlen und Abstimmungen können nur 
Arbeitnehmer teilnehmen, die in der Wählerliste 
eingetragen sind. 

§9 

Bekanntmachung über die Bildung 
der Wahlvorstände und die Wählerliste 

(1) Die Wählerliste, das Gesetz und diese Verord¬ 
nung sind unverzüglich bis zum Abschluß der Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme aus¬ 
zulegen. 

(2) Der Betriebswahlvorstand macht gleichzeitig 
mit der Auslegung der Wählerliste die Namen sei¬ 
ner Mitglieder und seine Anschrift sowie die 
Anschrift des Unternehmenswahlvorstands bekannt. 
In der Bekanntmachung ist ferner anzugeben: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. der Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wäh¬ 
lerliste nur innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
der Bekanntmachung schriftlich beim Betriebs¬ 
wahlvorstand eingelegt werden können; der 
letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. daß Einsprüche gegen Berichtigungen und Ergän¬ 
zungen der Wählerliste nur innerhalb von zwei 
Wochen seit der Berichtigung oder der Ergän¬ 
zung eingelegt werden können; 

5. daß an Wahlen und Abstimmungen nur Arbeit¬ 
nehmer teilnehmen können, die in der Wähler¬ 
liste eingetragen sind. 

(3) Hat der Betriebswahlvorstand bei der Aufstel¬ 
lung der Wählerliste nach § 8 Abs. 1 über die 
Eintragung der wahlberechtigten Arbeitnehmer als 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
nete Angestellte oder leitende Angestellte nicht 
ausschließlich Beschlüsse ohne Gegenstimme 
gefaßt, so muß die Bekanntmachung nach Absatz 2 
auch die folgenden Angaben enthalten: 


1. daß jeder Arbeitnehmer innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung schrift¬ 
lich vom Betriebswahlvorstand die Änderung sei¬ 
ner Eintragung als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneter Angestellter oder lei¬ 
tender Angestellter in der Wählerliste verlangen 
kann,* der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

2. daß ein Arbeitnehmer entsprechend seinem Ver¬ 
langen als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter oder leitender 
Angestellter in die Wählerliste eingetragen wird, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands 
dem Verlangen zustimmt; 

3. daß gegen die Richtigkeit der Wählerliste nur 
Einspruch eingelegt werden kann, soweit nicht 
nach Nummer 1 eine Änderung der Wählerliste 
verlangt werden kann. 

(4) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung am Tage ihres Erlasses an einer oder meh¬ 
reren geeigneten, den Wahlberechtigten zugängli¬ 
chen Stellen im Betrieb bis zum Abschluß der Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer aus. 
Die Bekanntmachung ist in gut lesbarem Zustand zu 
erhalten. Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf 
der Bekanntmachung den ersten und den letzten Tag 
des Aushangs. 

§ 10 

Änderungsverlangen 

(1) Jeder Arbeitnehmer kann innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung nach § 9 
Abs. 2 und 3 schriftlich vom Betriebswahlvorstand 
verlangen, daß seine Eintragung in der Wählerliste 
als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneter Angestellter oder leitender Angestell¬ 
ter geändert wird. 

(2) Verlangt ein Arbeitnehmer nach Absatz 1 die 
Änderung seiner Eintragung in der Wählerliste, so 
ist er entsprechend seinem Verlangen einzutragen, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands dem 
Verlangen zustimmt. Eine Zustimmung nach Satz 1 
kann nur innerhalb einer Woche nach Ablauf der in 
Absatz 1 bestimmten Frist erteilt werden; sie ist 
schriftlich gegenüber dem Betriebswahlvorstand zu 
erklären. 

(3) Gegen die Änderung der Eintragung eines 
Arbeitnehmers in der Wählerliste nach Absatz 2 als 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ter Angestellter oder leitender Angestellter kann 
das Arbeitsgericht von einem Mitglied des Betriebs¬ 
wahlvorstands, das dem Änderungsverlangen nicht 
zugestimmt hat, angerufen werden. 

§11 

Übersendung der Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand übersendet dem 
Unternehmenswahlvorstand unverzüglich nach 
Ablauf der in § 10 Abs. 1 bestimmten Frist einen 
Abdruck der Wählerliste und teilt ihm die Zahlen 
der in der Regel im Betrieb beschäftigten Arbeiter, 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und leitenden Angestellten mit. Ist nach § 10 
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Abs. 1 die Änderung der Wählerliste verlangt wor¬ 
den, so erfolgt die Übersendung unverzüglich nach 
Ablauf der in § 10 Abs. 2 Satz 2 bestimmten Frist. 

(2) Der Betriebswahlvorstand teilt Berichtigungen 
und Ergänzungen der Wählerliste dem Unterneh¬ 
menswahlvorstand unverzüglich mit. 

§ 12 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste 

(1) Gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann 
Einspruch eingelegt werden, soweit nicht nach § 10 
Abs. 1 eine Änderung der Eintragung als Arbeiter, 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneter Ange¬ 
stellter oder leitender Angestellter in der Wähler¬ 
liste verlangt werden kann. Einsprüche gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste können nur innerhalb 
von zwei Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung 
nach § 9 Abs. 2 und 3 schriftlich beim Betriebswahl¬ 
vorstand eingelegt werden. Einsprüche gegen 
Berichtigungen und Ergänzungen der Wählerliste 
können nur innerhalb von zwei Wochen seit der 
Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt werden. 

(2) über Einsprüche nach Absatz 1 ist unverzüg¬ 
lich zu entscheiden. Tst ein Einspruch begründet, so 
wird die Wählerliste berichtigt. Der Betriebswahl¬ 
vorstand teilt die Entscheidung demjenigen, der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich 
mit. 

Zweiter Unterabschnitt 
Abstimmung über die Art der Wahl 

§ 13 

Bekanntmachung 

(1) In einem Unternehmen mit in der Regel insge¬ 
samt nicht mehr als 8 000 Arbeitnehmern erläßt der 
Unternehmenswahl Vorstand unverzüglich nach 
Übersendung der Wählerlisten eine Bekanntma¬ 
chung. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß die Aufsichlsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in unmittelbarer Wahl gewählt werden, wenn 
nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die 
Wahl durch Wahlmänner beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, von denen ein Antrag auf Abstimmung dar¬ 
über, daß die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner erfolgen 
soll, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Unternehmenswahlvorstand ein¬ 
gereicht werden kann; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben; 

5. die Mindeslzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 


6. daß ein Beschluß über die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Wahlmän¬ 
ner nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stim¬ 
men gefaßt werden kann; 

7. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

Sind nach den Vorschriften dieser Verordnung 
Wahlmänner bereits gewählt, deren Amtszeit bei 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht beendet 
ist, so muß die Bekanntmachung die in Absatz 2 Satz 
2 hezeichneten Angaben enthalten. 

(2) In einem Unternehmen mit in der Regel insge¬ 
samt mehr als 8 000 Arbeitnehmern erläßt der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand zu dem in Absatz 1 Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt eine Bekanntmachung. Sie 
muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner gewählt werden, wenn nicht 
die wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittel¬ 
bare Wahl beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeit¬ 
nehmer, von denen ein Antrag auf Abstimmung 
darüber, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl gewählt 
werden sollen, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Unternehmenswahlvorstand ein¬ 
gereicht werden kann; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 

6. daß ein Beschluß über die unmittelbare Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nur mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt 
werden kann; 

7. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

Die Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn nach 
den Vorschriften dieser Verordnung Wahlmänner 
bereits gewählt sind, deren Amtszeit bei Beginn der 
Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer noch nicht beendet ist. 

(3) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Bekanntmachung den Betriebswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben des 
Unternehmens auszuhängen ist. Der Betriebswahl¬ 
vorstand hängt die Bekanntmachung an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugäng¬ 
lichen Stellen im Betrieb bis zum Aushang des 
Wahlausschreibens nach § 39 oder § 66 aus. Die 
Bekanntmachung ist in gut lesbarem Zustand zu 
erhalten. Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf 
der Bekanntmachung den ersten und den letzten Tag 
des Aushangs. 

(4) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Bekanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß 
dem Unternehmen und den im Unternehmen vertre¬ 
tenen Gewerkschaften. 
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§ 14 

Antrag auf Abstimmung 

(1) In einem Unternehmen mit in der Regel insge¬ 
samt nicht mehr als 8 000 Arbeitnehmern kann ein 
Antrag auf Abstimmung darüber, daß die Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch 
Wahlmänner erfolgen soll, gestellt werden. Wenn 
die in § 13 Abs. 1 Satz 3 bezeichnten Voraussetzun¬ 
gen vorliegen, ist Absatz 2 anzuwenden. 

(2) In einem Unternehmen mit in der Regel insge¬ 
samt mehr als 8 000 Arbeitnehmern kann ein Antrag 
auf Abstimmung darüber, daß die Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl 
gewählt werden sollen, gestellt werden; dies gilt 
auch, wenn die in § 13 Abs. 2 Satz 3 bezeichneten 
Vor au s s et zu n g c n v o r lie g e n. 

(3) Ein Antrag auf Abstimmung ist innerhalb von 
zwei Wochen seit dem für den Aushang der 
Bekanntmachung nach § 13 bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Unternehmens wähl vor stand einzu¬ 
reichen. Der Unternehmens wahlvorstand prüft 
unverzüglich nach Eingang eines Antrags dessen 
Gültigkeit. 

(4) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer unterzeichnet und fristge¬ 
recht eingereicht worden ist. 

(5) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Unterneh¬ 
menswahlvorstand dies dem Antrags Vertreter oder, 
wenn ein solcher nicht benannt ist, dem an erster 
Stelle des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§ 15 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt ein gültiger Antrag nach § 14 vor, so 
erläßt der Unternehmenswahlvorstand unverzüglich 
ein Abstimmungsausschreiben. Die Abstimmung soll 
innerhalb von zwei Wochen seit dem für den Aus¬ 
hang des Abstimmungsausschreibens bestimmten 
Zeitpunkt stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

4. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 

5. daß der Beschluß nur mit der Mehrheit der abge¬ 
gebenen Stimmen gefaßt werden kann; 

6. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 

(3) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
das Abstimmungsausschreiben den Betriebswahl¬ 
vorständen und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt 
mit, von dem ab das Abstimmungsausschreiben in 
den Betrieben des Unternehmens auszuhängen ist. 


Jeder Betriebswahlvorstand ergänzt das Abstim- 
mungsausschreiben um die folgenden Angaben: 

1. Ort und Zeit der Stimmabgabe; 

2. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

3. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

(4) Der Betriebswahlvorstand hängt das Abstim¬ 
mungsausschreiben an einer oder mehreren geeig¬ 
neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen 
im Betrieb bis zum Abschluß der Stimmabgabe aus. 
Das Abstimmungsausschreiben ist in gut lesbarem 
Zustand zu erhalten. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt auf dem Abstimmungsausschreiben den 
ersten und den letzten Tag des Aushangs. § 13 
Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 16 

Stimmabgabe 

(1) Die Stimmzettel für die Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für die Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Stimmzettel und die Wahlumschläge rechtzeitig 
den Betriebswahlvorständen. 

(3) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille des 
Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

§ 1 ? 

Abstimmungsvorgang 

(1) Der BetriebswahlVorstand hat geeignete Vor¬ 
kehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung 
der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die 
Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer Wahl¬ 
urnen zu sorgen. Die Wahlurne muß vom Betriebs¬ 
wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, 
daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht her¬ 
ausgenommen werden können, ohne daß die Urne 
geöffnet wird. 

(2) Während der Abstimmung müssen mindestens 
zwei Mitglieder des Betriebswahlvorstands im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer bestellt, 
so genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des 
Betriebswahlvorstands und eines Wahlhelfers. 

(3) Der Abstimmende händigt den Wahlumschlag, 
in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der 
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Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mit¬ 
glied des Betriebswahlvorstands aus, wobei er sei¬ 
nen Namen angibt. Der Wahlumschlag ist in Gegen¬ 
wart des Abstimmenden in die Wahlurne einzuwer¬ 
fen, nachdem die Stimmabgabe in der Wählerliste 
vermerkt worden ist. 

(4) Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder 
erfolgt die Stimmauszählung nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Stimmabgabe, so hat der Betriebs¬ 
wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahlurne so 
zu verschließen und aufzubewahren, daß der Ein¬ 
wurf oder die Entnahme von Stimmzetteln ohne 
Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Bei 
Wiedereröffnung der Abstimmung oder bei Ent¬ 
nahme der Stimmzettel zur Stimmauszählung hat 
sich der BetriebswahlVorstand davon zu überzeu¬ 
gen, daß der Verschluß unversehrt ist. 

§ 18 

Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Einem Abstimmungsberechtigten, der im Zeit¬ 
punkt der Abstimmung wegen Abwesenheit vom 
Betrieb verhindert ist, seine Stimme persönlich 
abzugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Abstimmungsausschreiben, 

2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Abstimmenden abzuge¬ 
bende Erklärung, in der dieser gegenüber dem 
Betriebswahlvorstand versichert, daß er den 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Abstimmungsbe¬ 
rechtigten sowie den Vermerk „Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Abstimmungsberechtigten 
ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der 
schriftlichen Stimmabgabe (§ 19 Abs. 1) aushändi¬ 
gen oder übersenden. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt die Aushändigung oder die Übersendung der 
Unterlagen in der Wählerliste. 

(2) Abstimmungsberechtigte, von denen dem 
Betriebswahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeit¬ 
punkt der Abstimmung nach der Eigenart ihres 
Beschäftigungsverhältnisses voraussichtlich nicht 
im Betrieb anwesend sein werden (insbesondere in 
Heimarbeit Beschäftigte und Außenarbeiter), erhal¬ 
ten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne 
daß es eines Verlangens des Abstimmungsberechtig¬ 
ten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die 
räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann 
der Betriebs wähl vorst and die schriftliche Stimmab¬ 
gabe beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. 

(4) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
den Bctriebswahlvorständen auf Anforderung die in 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen für die schrift¬ 
liche Stimmabgabe. 


§ 19 

Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Der Abstimmende gibt seine Stimme in der 
Weise ab, daß er 

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in dem zugehörigen Wahlumschlag 
verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vor- 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebswahlvorstand die Stimmab¬ 
gabe in der Wählerliste und legt die Wahlum¬ 
schläge ungeöffnet in die Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlun¬ 
terlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

§20 

öffentliche Stimmauszähhmg 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebs wahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und stellt fest, wieviel Stimmen für und 
wieviel Stimmen gegen den Antrag abgegeben wor¬ 
den sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§21 

Abstimmungsniederschrift 
des Betriebswahlvorstands 

(1) Nach der Stimmauszählung stellt der Betriebs¬ 
wahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge} 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 
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5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen 
Stimmen ; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die 
Abstimmungsniederschrift. 

§22 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 
Abstimmungsniederschrift 
des Unternehmenswahlvorstands 

Der Unternehmenswahlvorstand ermittelt an 
Hand der Abstimmungsniederschriften der Betriebs¬ 
wahlvorstände das Abstimmungsergebnis und stellt 
in einer Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§23 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt das 
Abstimmungsergebnis den Betriebswahlvorständen. 
Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Abstimmungs¬ 
ergebnis durch zweiwöchigen Aushang in gleicher 
Weise wie das Abstimmungsausschreiben bekannt. 

Dritter Unterabschnitt 
Verteilung der Sitze, Wahlvorschläge 

Erster Titel 

§24 

Verteilung der Sitze der Unternehmensangehörigen 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand stellt die Ver¬ 
teilung der Sitze der Unternehmensangehörigen Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer auf die 
Arbeiter, die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten und die leitenden Ange¬ 
stellten fest. 

(2) Die Errechnung der auf die Arbeiter und die 
Angestellten entfallenden Aufsichtsratsmitglieder 
(§15 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu werden die 
Zahlen der Arbeiter und der Angestellten des Unter¬ 
nehmens in einer Reihe nebeneinandergestellt und 
beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten 


Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Unternehmensangehörige 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wäh¬ 
len sind. Die Arbeiter und die Angestellten erhalten 
jeweils so viele Aufsichtsratssitze zugeteilt, wie 
Höchstzahlen auf sie entfallen. Wenn die niedrigste 
in Betracht kommende Höchstzahl auf beide Grup¬ 
pen zugleich entfällt, entscheidet das Los darüber, 
welcher Gruppe der Sitz zufällt. 

(3) Würde nach Absatz 2 auf die Arbeiter nicht 
mindestens ein Sitz entfallen, so erhalten sie einen 
Sitz; die Zahl der Sitze der Angestellten vermindert 
sich entsprechend. Würden nach Absatz 2 auf die 
Angestellten nicht mindestens zwei Sitze entfallen, 
so erhalten sie zwei Sitze; die Zahl der Sitze der 
Arbeiter vermindert sich entsprechend. 

(4) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der auf 
die leitenden Angestellten entfallenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Angestellten erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Absatz 2 Satz 2 bis 
6 ist sinngemäß anzuwenden. Würde nach den Sät¬ 
zen 1 und 2 auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der leitenden Angestellten vermindert sich 
entsprechend. Würde nach den Sätzen 1 und 2 auf 
die leitenden Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten vermindert sich entsprechend. 

Zweiter Titel 
Wahlvorschläge 

§25 

Bekanntmachung über die Einreichung von 
W ahlvorschlägen 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand erläßt gleich¬ 
zeitig mit der Bekanntmachung nach § 13 eine 
Bekanntmachung über die Einreichung von Wahl¬ 
vorschlägen für die Wahl der Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer. Die Bekanntmachung muß 
folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer, getrennt nach Aufsichts¬ 
ratsmitgliedern der Arbeiter, Aufsichtsratsmit¬ 
gliedern der Angestellten, die auf die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten entfallen, Aufsichtsratsmitgliedern der 
Angestellten, die auf die leitenden Angestellten 
entfallen, und Aufsichtsratsmitgliedern, die Ver¬ 
treter von Gewerkschaften sind; 

3. daß Wahlvorschläge für die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer beim Unterneh- 
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menswahlvorstand innerhalb von acht Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich eingereicht werden können; der letzte 
Tag der Frist ist anzugeben; 

4. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahlvorschlag für Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten, von denen ein Wahl Vorschlag für Auf- 
sichtsralsmitglieder der Angestellten, die auf 
diese Angestellten entfallen, unterzeichnet sein 
muß; 

6. daß der Wahlvorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von Abstimmungsvorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung aufge- 
stellt wird, und daß hierüber eine gesonderte 
Bekanntmachung erlassen wird; 

7. daß ein Wahlvorschlag für Aufsichtsratsmitglie¬ 
der, die Vertreter von Gewerkschaften sind, nur 
von einer im Unternehmen vertretenen Gewerk¬ 
schaft eingereicht werden kann; 

8. daß, soweit für die 

a) Aufsichtsratsmitglieder der Arbeiter, 

b) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be- 
zcichneten Angestellten entfallen, 

c) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen, 

nur ein Wahlvorschlag gemacht wird, dieser 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Aufsichtsratsmitglieder auf die Arbeiter, die in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Angestellten oder die leitenden Angestellten 
entfallen; 

9. daß, soweit für die Aufsichtsratsmitglieder, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, nur ein 
Wahlvorschlag gemacht wird, dieser mindestens 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind; 

10. daß in jedem Wahlvorschlag zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden kann 
und daß für einen Bewerber, der Arbeiter ist, 
nur ein Arbeiter, für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten nur ein 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneter 
Angestellter und für einen leitenden Angestell¬ 
ten nur ein leitender Angestellter als Ersatzmit¬ 
glied vorgeschlagen werden kann; 

11. daß bei Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auch 
das zusammen mit ihm vorgeschlagene Ersatz¬ 
mitglied gewählt ist; 

12. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

(2) Der Unternehmenswahlvorsland übersendet 
die Bekanntmachung den Betriebswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben des 
Unternehmens auszuhängen ist. Jeder Betriebswahl¬ 


vorstand ergänzt die Bekanntmachung um die fol¬ 
genden Angaben: 

1. den Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

2. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

3. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

(3) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung an einer oder mehreren geeigneten, den 
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen im Betrieb 
bis zum Abschluß der Wahl der Aufsichtsratsmit¬ 
glieder aus. Die Bekanntmachung ist in gut lesbarem 
Zustand zu erhalten. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt auf der Bekanntmachung den ersten und den 
letzten Tag des Aushangs. 

(4) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Bekanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß 
dem Unternehmen und den im Unternehmen vertre¬ 
tenen Gewerkschaften. 

§26 

Wahlvorschläge der Arbeiter 
und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten 

(1) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeiter können die wahlberechtigten Arbeiter 
Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß 
von einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten 
Arbeiter unterzeichnet sein. 

(2) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, kön¬ 
nen die wahlberechtigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Ge¬ 
setzes bezeichneten Angestellten Wahlvorschläge 
machen. Jeder Wahlvorschlag muß von einem Fünf¬ 
tel oder 100 der wahlberechtigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten unterzeich¬ 
net sein. 

(3) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von acht 
Wochen seit dem für den Aushang der Bekanntma¬ 
chung über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
bestimmten Zeitpunkt beim Unternehmenswahlvor¬ 
stand schriftlich einzureichen. 

(4) Wird für einen Wahlgang nur ein Wahlvor¬ 
schlag eingereicht, so muß der Wahlvorschlag dop¬ 
pelt so viele Bewerber enthalten, wie Aufsichtsrats¬ 
mitglieder in dem Wahlgang zu wählen sind. 

(5) Wahlgang im Sinne dieses Abschnitts ist 

1. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbei¬ 
ter, 

2. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 

3. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die leitenden Angestellten entfal¬ 
len, 
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4. die Wahl der Aufsichtsratsinitglieder, die Vertre¬ 
ter von Gewerkschaften sind. 

(6) ln jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung und 
Betrieb aufzuführen. Die schriftliche Zustimmung 
der Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvorschlag 
und ihre schriftliche Versicherung, daß sie im Fall 
ihrer Wahl die Wahl annehmen werden, sind beizu¬ 
fügen. 

(7) Für jeden Wahlvorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Unter¬ 
nehmenswahlvorstand die zur Beseitigung von 
Beanstandungen erforderlichen Erklärungen abzuge¬ 
ben sowie Erklärungen und Entscheidungen des 
Unternehmenswahlvorstands entgegenzunehmen. Ist 
kein Unterzeichner des Wahl Vorschlags ausdrück¬ 
lich als Vorschlagsvertreter bezeichnet, so wird der 
an erster Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsver¬ 
treter angesehen. 

(8) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Hat ein Wahlberech¬ 
tigter mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
hat er auf Aufforderung des Unternehmenswahlvor¬ 
stands innerhalb einer angemessenen Frist, späte¬ 
stens jedoch innerhalb einer Woche zu erklären, 
welche Unterschrift er aufrechterhält. Unterbleibt 
die fristgerechte Erklärung, so wird sein Name auf 
dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag gezählt 
und auf den übrigen Wahlvorschlägen gestrichen; 
sind mehrere Wahlvorschläge, die von demselben 
Wahlberechtigten unterzeichnet sind, gleichzeitig 
eingereicht worden, so entscheidet das Los darüber, 
auf welchem Wahlvorschlag die Unterschrift gilt. 

(9) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvor¬ 
schlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 6 Satz 2) 
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, so hat er 
auf Aufforderung des Unternehmenswahlvorstands 
innerhalb einer Woche zu erklären, welche Bewer¬ 
bung er aufrechterhält. Unterbleibt die fristgerechte 
Erklärung, so ist der Bewerber auf sämtlichen Wahl¬ 
vorschlägen zu streichen. 

§27 

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 

(1) Zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, können die in 
dem Unternehmen vertretenen Gewerkschaften 
Wahlvorschläge machen. 

(2) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muß 
von einem hierzu bevollmächtigten Beauftragten 
dieser Gewerkschaft unterzeichnet sein. § 26 Abs. 3, 

5, 6 und 9 ist entsprechend anzuwenden. Wird nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht, so muß dieser min¬ 
destens doppelt so viele Bewerber enthalten, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind. 

(3) § 26 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. Der 
in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Beauftragte gilt als 


Vorschlagsvertreter. Die Gewerkschaft kann einen 
anderen als den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Beauftragten als Vorschlagsvertreter benennen. 

§28 

Wahlvorschläge für Ersatzmitglieder 

(1) In jedem Wahl Vorschlag kann zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied des 
Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Für einen 
Bewerber, der Arbeiter ist, kann nur ein Arbeiter, 
für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten nur ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter und für einen 
leitenden Angestellten nur ein leitender Angestell¬ 
ter als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden. Für 
jeden Bewerber kann nur ein Ersatzmitglied vorge¬ 
schlagen werden. Ein Bewerber kann nicht sowohl 
als Mitglied als auch als Ersatzmitglied des Auf¬ 
sichtsrats vorgeschlagen werden. § 26 Abs. 9 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Jedes vorgeschlagene Ersatzmitglied ist in 
dem Wahlvorschlag unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäfti¬ 
gung und Betrieb neben dem Bewerber aufzuführen, 
für den es als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vor¬ 
geschlagen wird. In dem Wahlvorschlag ist kennt¬ 
lich zu machen, wer als Mitglied und wer als Ersatz¬ 
mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen wird. § 26 
Abs. 6 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


Dritter Titel 

Zusätzliche Vorschriften 
f ü r d e n W a h 1 v o r s c h 1 a g 
der leitenden Angestellten 

§29 

Bekanntmachung über die Abstimmung für den 
Wahlvorschlag der leitenden Angestellten 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand erläßt gleich¬ 
zeitig mit der Bekanntmachung nach § 13 eine 
Bekanntmachung über die Abstimmung für den 
Wahlvorschlag der leitenden Angestellten. Die 
Bekanntmachung muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. die Zahl der Bewerber, die der Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten enthalten muß; 

3. daß der Wahlvorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von Abstimmungsvorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung aufge¬ 
stellt wird; 

4. daß in jedem Abstimmungsvorschlag zusammen 
mit jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmit¬ 
glied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden 
kann; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Abstimmungsvor¬ 
schlag für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten unterzeichnet sein muß; 
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6. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende Ange¬ 
stellte in der Abstimmung ankreuzen kann; 

7. daß die leitenden Angestellten als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten 
aufgenommen werden, auf die mehr Stimmen 
entfallen, als der Hälfte der abgegebenen Stim¬ 
men, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahlvorschlag enthalten muß, entspricht; 

8. daß, wenn in der ersten Abstimmung nicht die 
erforderliche Zahl von Bewerbern die in Num¬ 
mer 7 bezeichnete Mehrheit erreicht, zur Wahl 
der noch fehlenden Bewerber eine zweite 
Abstimmung stattfindet, und daß für die zweite 
Abstimmung eine gesonderte Bekanntmachung 
erfolgt; 

9. daß die in den Abstimmungsvorschlägen zusam¬ 
men mit den Gewählten aufgeführten Ersatzmit¬ 
glieder in den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten als Ersatzmitglieder des Aufsichts¬ 
rats aufgenommen werden; 

10. den Zeitpunkt, bis zu dem Abstimmungsvor¬ 
schläge für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten beim Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
reicht werden können; 

11. den Ort, an dem Abstimmungsvorschläge einzu¬ 
reichen sind (Anschrift des Unternehmenswahl¬ 
vorstands) ; 

12. daß die leitenden Angestellten in Briefwahl 
abstimmen; 

13. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Bekanntmachung den Betriebswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben des 
Unternehmens auszuhängen ist. Jeder Betriebswahl¬ 
vorstand ergänzt die Bekanntmachung um die 
Angabe des Orts, an dem die Abstimmungsvor¬ 
schläge ausgehängt werden. 

(3) § 25 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwen¬ 
den. 

§ 30 

Abstimmungsvorschläge der leitenden Angestellten 

(1) Für den Beschluß über den Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten können die wahlberechtigten 
leitenden Angestellten Abstimmungsvorschläge 
machen. Jeder Abstimmungsvorschlag muß von 
einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten lei¬ 
tenden Angestellten unterzeichnet sein. Abstim¬ 
mungsvorschläge sind innerhalb einer vom Unter¬ 
nehmenswahlvorstand zu bestimmenden Frist beim 
Unternehmenswahlvorstand schriftlich einzureichen. 
Die Frist soll zwei Wochen betragen; sie beginnt 
mit dem für den Aushang der Bekanntmachung nach 
§ 29 bestimmten Zeitpunkt. 

(2) In jedem Abstimmungsvorschlag kann zusam¬ 
men mit jedem Bewerber für diesen ein leitender 
Angestellter als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats 
vorgeschlagen werden. § 28 Abs. 1 Satz 3 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 


(3) In jedem Abstimmungsvorschlag sind die Be¬ 
werber in erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufen¬ 
der Nummer und unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung und 
Betrieb aufzuführen. Die schriftliche Zustimmung 
der Bewerber zur Aufnahme in den Abstimmungs¬ 
vorschlag sowie die schriftliche Versicherung, daß 
sie im Fall ihrer Wahl die Wahl annehmen werden, 
sind beizufügen. Ein Ersatzmitglied ist in dem Ab¬ 
stimmungsvorschlag neben dem Bewerber aufzufüh¬ 
ren, für den es als Ersatzmitglied vorgeschlagen 
wird. In dem Abstimmungsvorschlag ist kenntlich 
zu machen, wer als Bewerber und wer als Ersatz¬ 
mitglied vorgeschlagen wird; auf Ersatzmitglieder 
sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Unternehmenswahlvorstand prüft die Ab¬ 
stimmungsvorschläge. Er übersendet die gültigen 
Abstimmungsvorschläge unverzüglich den Betriebs¬ 
wahlvorständen. Jeder Betriebswahlvorstand macht 
sie bis zu dem Tag bekannt, von dem ab das Ab¬ 
stimmungsergebnis nach § 31 Abs. 9 Satz 2 in dem 
Betrieb bekanntgemacht wird; § 25 Abs. 3 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

(5) Ist nach Ablauf der in Absatz 1 bezeichneten 
Frist kein gültiger Abstimmungsvorschlag einge¬ 
reicht, so teilt dies der Unternehmenswahlvorstand 
unverzüglich den Betriebswahlvorständen mit. Je¬ 
der Betriebswahlvorstand macht diese Mitteilung in 
gleicher Weise bekannt wie Abstimmungs Vor¬ 
schläge und fordert unter Hinweis auf den bevor¬ 
stehenden Ablauf der zur Einreichung von Wahl¬ 
vorschlägen bestimmten Frist erneut dazu auf, Ab¬ 
stimmungsvorschläge einzureichen. 

§ 31 

Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand setzt den Tag 
der Abstimmung der leitenden Angestellten so fest, 
daß der Wahl Vorschlag der leitenden Angestellten 
auch dann, wenn eine zweite Abstimmung erforder¬ 
lich wird, spätestens zehn Wochen seit dem für den 
Aushang der Bekanntmachung nach § 25 bestimm¬ 
ten Zeitpunkt vorliegt. 

(2) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie der Wahlvorsdhlag der 
leitenden Angestellten Bewerber enthalten muß. 
Eine gesonderte Stimmabgabe für ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats ist nicht zulässig. 

(3) Der Unternehmenswahlvorstand hat die Be¬ 
werber auf den Stimmzetteln unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung und 
Betrieb untereinander in alphabetischer Reihenfolge 
aufzuführen. Ist zusammen mit einem Bewerber für 
diesen ein Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so 
ist das Ersatzmitglied auf den Stimmzetteln neben 
dem Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend 
anzuwenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe ent¬ 
halten, wieviel Bewerber jeder Abstimmungsberech¬ 
tigte ankreuzen kann. Die Stimmzettel müssen sämt¬ 
lich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. 
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(4) Der Abstimmende kennzeichnet die von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an den im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Ungültig 
sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als der 
Abstimmende Stimmen hat, 

2. aus denen sich der Wille des Abstimmenden nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 3 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

(5) Die Abstimmung der leitenden Angestellten 
wird vom Unternehmenswahlvorstand durchgeführt. 
Uber die Abstimmungsvorschläge stimmen die lei¬ 
tenden Angestellten in Briefwahl ab. Auf die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind die §§ 17 bis 19 entspre¬ 
chend anzu wenden. 

(6) Unmittelbar nach dem Zeitpunkt, bis zu dem 
die Wahlbriefe beim Unternehmenswahlvorstand 
eingehen müssen, zahlt der Unternehmenswahlvor- 
sland öffentlich die Stimmen aus. Nach Öffnung der 
Wahlurne entnimmt er die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt die auf jeden Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen zusammen. Dabei ist die Gültig¬ 
keit der Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in 
einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete 
Stimmzettel, so werden sie, wenn sie vollständig 
übereinstimmen, nur einfach gezahlt, andernfalls 
sind sie ungültig. Ist auf einem Stimmzettel ein 
Bewerber mehrfach angekreuzt, so zählt dies als 
eine Stimme. 

(7) Als Bewerber sind die leitenden Angestellten 
in den Wahlvorschlag aufgenommen, auf die mehr 
Stimmen entfallen, als der Hälfte der abgegebenen 
Stimmen, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahlvorschlag nach § 15 Abs. 5 Satz 3 des Ge¬ 
setzes enthalten muß, entspricht. Wird diese Stim¬ 
menzahl von mehr leitenden Angestellten erreicht, 
als der Wahlvorschlag Bewerber enthalten muß, so 
sind nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen nur so viele leitende Angestellte als 
Bewerber in den Wahlvorschlag aufgenommen, wie 
dieser Bewerber enthalten muß. Wird die in Satz 1 
bezeichnete Stimmenzahl von weniger leitenden 
Angestellten erreicht, als der Wahlvorschlag Be¬ 
werber enthalten muß, so werden die noch fehlen¬ 
den Bewerber in einer zweiten Abstimmung ermit¬ 
telt. 

(8) Ist ein leitender Angestellter als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten auf¬ 
genommen, so ist das in dem AbstimmungsVorschlag 
neben diesem Bewerber aufgeführte Ersatzmitglied 
als dessen Ersatzmitglied in den Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten aufgenommen. 

(9) Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Abstimmungsergebnis und die Namen der in 
den Wahlvorschlag Aufgenommenen den Betriebs¬ 
wahlvorständen. Jeder Betriebswahlvorstand gibt 
das Abstimmungsergebnis und die Namen der in 


den Wahl Vorschlag Auf genommenen durch zwei¬ 
wöchigen Aushang im Betrieb bekannt; § 25 Abs. 3 
ist entsprechend anzuwenden. 

§ 32 

Abstimmungsniederschrift 

Nach Abschluß der Abstimmung stellt der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen; 

5. die Namen der in den Wahlvorschlag aufgenom¬ 
menen Bewerber und Ersatzmitglieder; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 33 

Zweite Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Ist durch die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten nicht die erforderliche Zahl von Bewerbern 
in den Wahlvorschlag aufgenommen worden, so ist 
unverzüglich eine zweite Abstimmung einzuleiten. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand erläßt für die 
zweite Abstimmung eine Bekanntmachung. Sie muß 
folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. die Zahl der für den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten noch fehlenden Bewerber; 

3. daß für die zweite Abstimmung neue Abstim¬ 
mungsvorschläge beim Unternehmenswahlvor¬ 
stand eingereicht werden können; der letzte Tag 
der Einreichungsfrist ist anzugeben; 

4. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende Ange¬ 
stellte in der zweiten Abstimmung ankreuzen 
kann; 

5. daß nach der zweiten Abstimmung so viele Be¬ 
werber, wie nach der ersten Abstimmung an der 
erforderlichen Zahl von Bewerbern fehlen, nach 
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen¬ 
zahlen in den Wahlvorschlag aufgenommen wer¬ 
den; 

6. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

§ 25 Abs. 3 und 4 und § 29 Abs. 2 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Für die zweite Abstimmung können innerhalb 
einer vom Unternehmenswahlvorstand zu bestim¬ 
menden Frist neue Abstimmungsvorschläge einge¬ 
reicht werden. Die Frist soll eine Woche betragen; 
sie beginnt mit dem für den Aushang der Bekannt¬ 
machung bestimmten Zeitpunkt. 

(4) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie in der zweiten Abstim¬ 
mung noch in den Wahlvorschlag aufzunehmen 
sind. § 31 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 6 ist anzu¬ 
wenden. 
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(5) Nach der zweiten Abstimmung werden so viele 
Bewerber in den Wahlvorschlag der leitenden An¬ 
gestellten nach der Reihenfolge der auf sie entfal¬ 
lenden Stimmenzahlen auf genommen, wie nach der 
ersten Abstimmung an der erforderlichen Zahl von 
Bewerbern noch fehlten; die in § 31 Abs. 7 Satz 1 
bezeichnete Stimmenzahl ist nicht erforderlich. § 31 
Abs. 8 und 9 ist anzuwenden. 

(6) Für die Niederschrift über die zweite Abstim¬ 
mung ist § 32 anzuwenden. 


Vierter Titel 

Prüfung und Bekanntmachung 
der Wah1vorsch1äge 

§ 34 

Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand bestätigt dem 
Vorschlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der 
Einreichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand bezeichnet den 
Wahlvorschlag, wenn er nicht mit einem Kennwort 
versehen ist, mit Familienname und Vorname des 
an erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat un¬ 
verzüglich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei 
Ungültigkeit oder Beanstandung den Vorschlags¬ 
vertreter schriftlich unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 

§ 35 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sind, 

3. die nicht die in § 25 Abs. h Satz 2 Nr. 8 und 9 
bezeichnete Zahl von Bewerbern enthalten, 

4. der Arbeiter und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Ge¬ 
setzes bezeichneten Angestellten, wenn sie bei 
der Einreichung nicht die erforderliche Zahl von 
Unterschriften aufweisen, 

5. der Gewerkschaften, wenn sie nicht von einem 
hierzu bevollmächtigten Beauftragten unterzeich¬ 
net sind. 

(2) Wahlvorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 26 Abs. 6 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. denen die schriftliche Zustimmung und Versiche¬ 
rung der Bewerber nach § 26 Abs. 6 Satz 2 nicht 
beigefügt sind, 

3. die infolge von Streichungen gemäß § 26 Abs. 8 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unter¬ 
schriften aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Unternehmenswahlvorstand 
sie beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb 


einer Woche seit der Beanstandung beseitigt wor¬ 
den sind. 

§ 36 

Nachfrist für Wahl Vorschläge 

(1) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen in § 26 
Abs. 5 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Wahlgang kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so erläßt der 
Unternehmenswahlvorstand unverzüglich eine Be¬ 
kanntmachung und setzt eine Nachfrist von einer 
Woche für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
fest. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit dem für den Aushang 
der Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Unternehmenswahlvorstand ein¬ 
gereicht werden können; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben; 

4. daß der Wahlgang nur stattfinden kann, wenn 
mindestens ein gültiger Wahlvorschlag einge¬ 
reicht wird; 

5. daß, soweit kein gültiger Wahlvorschlag einge¬ 
reicht wird, die fehlenden Aufsichtsratsmitglieder 
durch das Gericht bestellt werden können. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Unternehmenswahlvorstand unverzüg¬ 
lich bekannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 25 Abs. 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. 

§ 37 

Bekanntmachung der WahlvorSchläge 

(1) Sind für einen Wahlgang, in dem mehrere Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen 
sind, mehrere Wahlvorschläge eingereicht, so er¬ 
mittelt der Unternehmenswahlvorstand durch das 
Los nach Ablauf der in § 26 Abs. 3, § 35 Abs. 2 und 
§ 36 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Fristen die Reihen¬ 
folge der Ordnungsnummern, die den eingereichten 
Wahlvorschlägen zugeteilt werden (Wahlvorschlag 
1, 2 usw.), 

(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe sind die gültigen Wahlvorschläge 
in den Betrieben bekanntzumachen. Der Unterneh¬ 
menswahlvorstand übersendet die gültigen Wahl¬ 
vorschläge den Betriebswahlvorständen und teilt 
ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von dem ab die 
Wahlvorschläge in den Betrieben des Unternehmens 
auszuhängen sind. Jeder Betriebswahlvorstand 
macht die Wahl Vorschläge, nach Wahlgängen ge¬ 
trennt, bekannt; § 25 Abs. 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 



Nr. 36 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 25. Juni 1977 


909 


V i e rle r U n l e r a b s ch ni 11 
§ 38 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vorschrif¬ 
ten des Zweiten Abschnitts. 

(2) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Wahlmänner zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vorschrif¬ 
ten des Dritten Abschnitts. 

Zweiter Abschnitt 

Unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Wahlausschreibcn, Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

§ 39 

Wahlausschreiben 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen 
sind, so erläßt der Unternehmenswahlvorstand ein 
Wahlausschreiben. Es muß folgende Angaben ent¬ 
halten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer in unmittelbarer Wahl zu wählen sind; 

3. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmcn können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

4. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer von den Arbei¬ 
tern und den Angestellten in getrennter Wahl 
gewählt werden, wenn nicht die wahlberechtig¬ 
ten Arbeiter und Angestellten in getrennten, ge¬ 
heimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Arbeitern und den 
Angestellten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der Ar¬ 
beiter unterzeichnet sein muß; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Unternehmenswahlvorstand ein¬ 
gereicht werden können; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben; 


9. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den wahlberech¬ 
tigten Arbeitern und die Aufsichtsratsmitglieder 
der Angestellten von den wahlberechtigten An¬ 
gestellten gewählt werden; 

13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer von den wahlberechtigten Arbei¬ 
tern und Angestellten gemeinsam gewählt wer¬ 
den; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. den Zeitpunkt, bis zu dem Wahlvorschläge ein¬ 
gereicht werden können; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist und daß nur solche Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht 
eingereicht sind; 

17. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe für die 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer; 

18. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
das Wahlausschreiben den Betriebswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab es in den Betrieben des Unternehmens aus¬ 
zuhängen ist. Jeder Betriebswahlvorstand ergänzt 
das Wahlausschreiben um die folgenden Angaben: 

1. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

2. Ort und Zeit der Stimmabgabe; 

3. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist; 

4. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand ab¬ 
zugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens ist 
§ 25 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 

§ 40 

Anträge au! Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 


2 
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werden sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit 
dem für den Aushang des Wahlausschreibens be¬ 
stimmten Zeitpunkt schriftlich beim Unternehmens- 
wahlvorstand einzureichen. Der Unternehmenswahl¬ 
vorstand prüft unverzüglich nach Eingang eines An¬ 
trags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten An¬ 
gestellten unterzeichnet und fristgerecht eingereicht 
worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Unterneh¬ 
menswahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, 
wenn ein solcher nicht benannt ist, dem an erster 
Stelle des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, wenn 
sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern als 
auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§ 41 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag nach 
§ 40 vor, so erläßt der Unternehmenswahlvorstand 
unverzüglich ein Abstimmungsausschreiben. Die 
Abstimmungen sollen innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang des Abstimmungsaus¬ 
schreibens bestimmten Zeitpunkt stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt der Anträge; 

3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Angestell¬ 
ten in getrennten, geheimen Abstimmungen über 
die gemeinsame Wahl beschließen; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

8. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 

Für die Bekanntmachung des Abstimmungsaus¬ 
schreibens ist § 15 Abs. 3 und 4 anzuwenden. 

§ 42 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 


Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. Stimmzettel und Wahlumschläge, die für 
eine Abstimmung Verwendung finden, müssen sich 
von den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe un¬ 
terscheiden. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet die 
Stimmzettel und die Wahlumschläge rechtzeitig den 
Betriebswahlvorständen. 

(3) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(4) Für den Abstimmungsvorgang und die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind § 5 Abs. 6 Satz 3 und die 
§§17 bis 19 entsprechend anzuwenden. 

§ 43 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen ge¬ 
gen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem 
Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimm¬ 
zettel, so werden sie, wenn sie vollständig überein¬ 
stimmen, nur einfach gezählt, andernfalls sind sie 
ungültig. 

§ 44 

Abstimmungsniederschrift 
des Betriebswahlvorstands 

(1) Nach der Stimmauszählung stellt der Betriebs¬ 
wahlvorstand in einer Niederschrift getrennt nach 
Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahiumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 

Stimmen; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 

Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die Ab¬ 
stimmungsniederschrift. 
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§ 45 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 
Abstimmungsniederschrift 
des Unternehmenswahlvorstands 

Der Unternehmenswahlvorstand ermittelt an Hand 
der Abstimmungsniederschriften der Betriebswahl¬ 
vorstände das Abstimmungsergebnis und stellt in 
einer Niederschrift getrennt nach Abstimmungen 
fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 46 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Abstimmungsergebnis den Betriebswahlvorstän¬ 
den. Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, 
so ist dies durch eine Ergänzung des Wahlaus- 
schreibens bekanntzumachen. 

Zweiter Unterabschnitt 
Durchführung der Wahl 

Erster Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer 
in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wah1vorsch1äge 

§ 47 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und lie¬ 
gen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahlvor¬ 
schläge vor, so kann der Wähler seine Stimme nur 
für einen dieser Wahlvorschläge abgeben. Die 
Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzet¬ 
teln in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahl¬ 
umschlägen). Der Begriff des Wahlgangs im Sinne 
dieses Abschnitts bestimmt sich nach § 26 Abs. 5. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand hat die Wahl¬ 
vorschläge auf den Stimmzetteln nach der Reihen¬ 
folge der Ordnungsnummern sowie unter Angabe 


der an erster und zweiter Stelle benannten Bewer¬ 
ber mit Familienname, Vorname, Art der Beschäfti¬ 
gung und Betrieb untereinander aufzuführen; bei 
Wahlvorschlägen, die mit einem Kennwort ver¬ 
sehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. Die 
Stimmzettel sollen die Angabe enthalten, daß der 
Wähler nur einen Wahlvorschlag ankreuzen kann. 
Die Stimmzettel, die für denselben Wahlgang Ver¬ 
wendung finden, müssen sämtlich die gleiche Größe, 
Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben; das 
gleiche gilt für die Wahlumschläge. Die Stimmzettel 
und Wahlumschläge, die für einen Wahlgang Ver¬ 
wendung finden, müssen sich von den für die ande¬ 
ren Wahlgänge vorgesehenen Stimmzetteln und 
Wahlumschlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
die Stimmzettel und die Wahlumschläge rechtzeitig 
den Betriebswahlvorständen. 

(4) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 17 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahlgang gesondert zu vermerken. 

(5) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 48 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden 
Stimmen zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 49 

Wahlniederschrift des Betriebswahlvorstands 

(1) Nachdem die Stimmen ausgezählt sind, stellt 
der Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift für 
jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 
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4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge 

entfallenden Stimmen; 

5. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebs wähl Vorstand übermittelt unver¬ 
züglich nach der Stimmauszählung dem Unterneh¬ 
menswahl vor,stand eingeschrieben, fernschriftlich 
oder durch Boten die Wahlniederschrift. 

(3) Der Betriebswahlvorstand gibt das Ergebnis 
der Stimmauszählung durch Aushang an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugäng¬ 
lichen Stellen im Betrieb bekannt. 

§50 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Der Unlernehmenswahlvorstand ermittelt an 
Hand der Wahlniederschriften der Betriebswahlvor¬ 
stände das Wahlergebnis. 

(2) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahlvor¬ 
schlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebcneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teilzah¬ 
len sind nacheinander reihenweise unter den Zahlen 
der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen, 
als aus früheren Reihen für die Zuweisung von Sitzen 
in Betracht kommen, nicht mehr entstehen. Unter den 
so gefundenen Teilzahlen werden so viele Höchst¬ 
zahlen ausgesondert und der Größe nach geordnet, 
wie in dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu 
wählen sind. Jeder Wahlvorschlag erhält so viele 
Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf ihn entfallen. 
Wenn die niedrigste in Betracht kommende Höchst¬ 
zahl auf mehrere Wahlvorschläge zugleich entfällt, 
so entscheidet das Los darüber, welchem Wahlvor- 
schlag dieser Sitz zufällt. 

(3) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(4) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahl Vorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(5) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dem gewählten Bewerber auf- 
geführle Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. 

Zweiter Titel 

Wahl mehrerer A u f s i c h s r a t s- 
mitglieder der Arbeitnehmer 
in einem Wahlgang 
auf Grund nur eines Wahlvorschlags 

§51 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind In einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegt für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvor¬ 
schlag vor, so kann der Wähler seine Stimme nur 
für die in dem Wahlvorschlag aufgeführten Bewer¬ 


ber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe für ein 
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht zulässig. 
Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimm¬ 
zetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(Wahlumschlägen). 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand hat die 
Bewerber auf den Stimmzetteln unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge aufzufüh¬ 
ren, in der sie in dem Wahlvorschlag benannt sind. 
Ist zusammen mit einem Bewerber für diesen ein 
Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so ist das 
Ersatzmitglied auf den Stimmzetteln neben dem 
Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe enthal¬ 
ten, wieviel Bewerber der Wähler ankreuzen kann. 
§ 47 Abs. 2 Satz 3 und 4 und Abs. 3 ist anzuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewähl¬ 
ten Bewerber durch Ankreuzen an den im Stimmzet¬ 
tel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf nicht mehr 
Bewerber ankreuzen, als in dem Wahlgang Auf¬ 
sichtsratsmitglieder zu wählen sind. § 47 Abs. 4 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 

§52 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. § 48 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

§53 

Wahlniederschrift des Betriebswahlvorstands 

Nachdem die Stimmen ausgezählt sind, stellt der 
Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift für 
jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Simmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber entfal¬ 
lenden Stimmen; 

5. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 49 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden. 
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§ 54 

Ermittlung der Gewählten 

Der Unternehmens wähl vor stand ermittelt an 
Hand der Wahlniederschriften der Bctriebswahlvor- 
stände die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen. Gewählt sind so viele Bewer¬ 
ber, wie in dem. Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder 
zu wählen sind, nach der Reihenfolge der auf sie 
entfallenden Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. § 50 Abs. 5 ist anzuwenden. 

Dritter Titel 

§ 55 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds der 
Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 
Wähler seine Stimme nur für einen der vorgeschla¬ 
genen Bewerber abgeben. § 51 Abs. 1 Satz 2 und 3 
ist anzu wenden. 

(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 
hat der Unternehmens wähl Vorstand die Bewerber 
auf den Stimmzetteln unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname, Art der Beschäftigung und Betrieb 
untereinander in der Reihenfolge aufzuführen, in der 
sie in dem Wahlvorschlag benannt sind. Liegen 
mehrere gültige Wahlvorschläge vor, so hat der 
Unternehmenswahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name, Art der Beschäftigung, Betrieb und Kennwort 
des Wahlvorschlags untereinander in alphabeti¬ 
scher Reihenfolge auf zu führen. § 51 Abs. 2 Satz 2 
bis 4 ist. anzuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf 
nicht mehr als einen Bewerber ankreuzen. § 47 
Abs. 4 Satz 2, § 51 Abs. 4 und die §§ 52 bis 54 sind 
anzuwenden. 

Vierter Titel 

Schriftliche Stimmabgabe 

§56 

Voraussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom 
Betrieb verhindert ist, seine Stimme persönlich 
abzugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen 

berechtigt ist, gesondert 

a) die Wahlvorschläge, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende 

Erklärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs¬ 


wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4, einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift, 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 57 Abs. 1) aushändigen oder über¬ 
senden. Der Betriebswahlvorstand vermerkt die 
Aushändigung oder die Übersendung der Unterla¬ 
gen für jeden Wahlgang gesondert in der Wähler¬ 
liste. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebs¬ 
wahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der 
Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsver¬ 
hältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend 
sein werden (insbesondere in Heimarbeit Beschäf¬ 
tigte und Außenarbeiter), erhalten die in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen, ohne daß es eines Verlan¬ 
gens des Wahlberechtigten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die 
räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann 
der Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmab¬ 
gabe beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. 

(4) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
den Betriebswahlvorständen auf Anforderung die in 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen für die schrift¬ 
liche Stimmabgabe. 

§57 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä- 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. die Wahlumschläge und die unterschriebene 
vorgedruckte Erklärung in dem Freiumschlag 
verschließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig 
an den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor- 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebswahlvorstand die Stimmab¬ 
gabe für jeden Wahlgang gesondert in der Wähler¬ 
liste und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in die 
Wahlurne. 
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(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl¬ 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

Fünfter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§58 

Wahlniederschrift 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Unternehmenswahlvorstand in einer Niederschrift 
für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, die 
berechneten Höchstzahlen und ihre Verteilung 
auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§59 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Wahlergebnis und die Namen der Gewählten 
den Betriebs wähl Vorständen. Jeder Betriebswahl¬ 
vorstand gibt das Wahlergebnis und die Namen der 
Gewählten unverzüglich durch zweiwöchigen Aus¬ 
hang an einer oder mehreren geeigneten, den Wahl¬ 
berechtigten zugänglichen Stellen im Betrieb 
bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Unterneh¬ 
menswahlvorstand die Gewählten schriftlich von 
ihrer Wahl und übermittelt das Wahlergebnis und 
die Namen der Gewählten dem Unternehmen und 
den im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. 

§ 60 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Unternehmenswahlvorstand und jeder 
Betriebswahlvorstand übergibt die Wahlakten dem 
Unternehmen. Das Unternehmen bewahrt die Wahl¬ 
akten mindestens für die Dauer von fünf Jahren auf. 


Dritter Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

Erster Unterabschnitt 
Wahl der Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmänner mit Mehrfachmandat 

§61 

Keine Wahl von Wahlmännern nach diesem Unter¬ 
abschnitt, wenn in dem Unternehmen für die Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
Wahlmänner mit Mehrfachmandat gewählt werden 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer des Unternehmens durch Wahlmänner zu 
wählen und nehmen die Arbeitnehmer auch an der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
anderer Unternehmen durch Wahlmänner teil und 
hat der Unternehmenswahlvorstand nach § 63 der 
Dritten Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz 
beschlossen, daß die in dem Unternehmen für die 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder eines anderen 
Unternehmens zu wählenden Wahlmänner auch die 
nach den Vorschriften dieses Abschnitts zu wählen¬ 
den Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wäh¬ 
len, so findet eine Wahl von Wahlmännern nach 
den Vorschriften dieses Unterabschnitts nicht statt. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand erläßt hier¬ 
über eine Bekanntmachung und übersendet sie den 
Betriebswahlvorständen. § 25 Abs. 3 und 4 ist anzu¬ 
wenden. 

§62 

Wahlmänner, die zugleich für die Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern anderer Unternehmen 
gewählt werden 

Nehmen die Arbeitnehmer des Unternehmens 
auch an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer anderer Unternehmen teil, und 
beginnt die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder der 
anderen Unternehmen nicht später als sechs Monate 
nach dem Beginn der Amtszeit der nach den Vor¬ 
schriften dieses Abschnitts zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder, so kann der Unternehmenswahlvor¬ 
stand beschließen, daß die zu wählenden Wahlmän¬ 
ner auch an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer der anderen Unternehmen teilneh¬ 
men, sofern auch diese durch Wahlmänner gewählt 
werden. Der Beschluß kann nur vor Erlaß des Wahl- 
ausschreibens für die Wahl der Wahlmänner gefaßt 
werden. 

Zweiter Titel 
Einleitung der Wahl 

§63 

Errechnung der Zahl der Wahlmänner 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner zu wählen sind, 
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so errechnet der Unternehme ns wähl Vorstand an 
Hand der ihm von den Betriebswahl Vorständen 
zugesandten Wählerlisten für jeden Betrieb geson¬ 
dert die Zahl der in dem Betrieb zu wählenden 
Wahlmänner sowie ihre Verteilung auf die Arbeiter, 
die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Angestellten und die leitenden Angestellten. 

(2) Zur Errechnung der Zahl der in einem Betrieb 
zu wählenden Wahlmänner wird die Zahl der wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Betriebs durch 60 
geteilt. Teilzahlen werden voll gezählt, wenn sie 
mindestens die Hälfte der vollen Zahl betragen. 

(3) Die Errechnung der auf die Arbeiter und die 
Angestellten entfallenden Wahlmänner erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu werden 
die Zahlen der Arbeiter und der Angestellten des 
Betriebs in einer Reihe nebeneinander gestellt und 
beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten 
Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Wahlmänner zu wählen 
sind. Die Arbeiter und die Angestellten erhalten 
jeweils so viele Wahlmänner zugeteilt, wie Höchst¬ 
zahlen auf sie entfallen. Wenn die niedrigste in 
Betracht kommende Höchstzahl auf beide Gruppen 
zugleich entfällt, entscheidet das Los darüber, wel¬ 
cher Gruppe der Wahlmann zufällt. 

(4) Ergibt die Errechnung nach Absatz 3 in einem 
Betrieb für die Arbeiter oder die Angestellten mehr 
als 

1. 30 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf die Hälfte; diese Wahlmänner 
erhalten je zwei Stimmen; 

2. 90 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf ein Drittel; diese Wahlmänner 
erhalten je drei Stimmen; 

3. 150 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf ein Viertel; diese Wahlmänner 
erhalten je vier Stimmen. 

Teilzahlen werden voll gezählt, wenn sie minde¬ 
stens die Hälfte der vollen Zahl betragen. 

(5) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der auf 
die leitenden Angestellten entfallenden Wahlmän¬ 
ner der Angestellten erfolgt nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl. Absatz 3 Satz 2 bis 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

(6) Sind in einem Betrieb mindestens neun Wahl¬ 
männer zu wählen, so entfällt auf die Arbeiter, die 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und die leitenden Angestellten mindestens 
je ein Wahlmann; dies gilt nicht, soweit in dem 
Betrieb nicht mehr als fünf Arbeiter, in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte oder 


leitende Angestellte wahlberechtigt sind. Soweit auf 
die Arbeiter, die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten und die leitenden Ange¬ 
stellten lediglich nach Satz 1 Wahlmänner entfallen, 
vermehrt sich die Zahl der Wahlmänner des 
Betriebs entsprechend. 

§64 

Zuordnung von Arbeitnehmern zu anderen 
Betrieben 

(1) Entfällt nach § 63 auf die Arbeiter, die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 
oder die leitenden Angestellten eines Betriebs kein 
Wahlmann, so streicht der Unternehmenswahlvor¬ 
stand diese Arbeitnehmer in dem ihm vorliegenden 
Abdruck der Wählerliste des Betriebs. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand stellt fest, ob 
die nach Absatz 1 aus der Wählerliste eines Betriebs 
zu streichenden Arbeitnehmer für die Wahl der 
Wahlmänner nach § 11 Abs. 3 des Gesetzes als 
Arbeitnehmer des Betriebs der Hauptniederlassung 
des Unternehmens oder als Arbeitnehmer des nach 
der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größ¬ 
ten Betriebs des Unternehmens gelten. Der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand nimmt diese Arbeitnehmer in 
den ihm vorliegenden Abdruck der Wählerliste des 
Betriebs auf, als dessen Arbeitnehmer sie für die 
Wahl der Wahlmänner gelten. Nach der Zuordnung 
ist die Zahl der Wahlmänner der betroffenen 
Betriebe und ihre Verteilung auf die Arbeiter, die in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und die leitenden Angestellten neu zu 
errechnen (§ 63). 

§65 

Mitteilungen des Unternehmenswahlvorstands 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand teilt jedem 
Betriebswahlvorstand unverzüglich nach der 
Errechnung der Zahl der Wahlmänner (§ 63) oder, 
falls Arbeitnehmer einem anderen Betrieb zuzuord¬ 
nen sind, unverzüglich nach der Feststellung über 
die Zuordnung (§ 64 Abs. 2) mit: 

1. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner zu wählen sind; 

2. einen Beschluß darüber, daß die zu wählenden 
Wahlmänner auch an der Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer anderer Unter¬ 
nehmen teilnehmen sollen; die anderen Unterneh¬ 
men sind anzugeben; 

3. die Zahl der zu wählenden Wahlmänner, getrennt 
nach Wahlmännern der Arbeiter, Wahlmännern 
der Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 
und Wahlmännern der Angestellten, die auf die 
leitenden Angestellten entfallen; 

4. die Familiennamen und Vornamen der Arbeitneh¬ 
mer, die nach § 64 Abs. 1 aus der Wählerliste des 
Betriebs zu streichen sind, sowie den Betrieb, 
dem sie zugeordnet sind; 

5. die Familiennamen, Vornamen und Geburtsdaten 
der Arbeitnehmer, die nach § 64 Abs. 2 Satz 1 und 
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2 in die Wählerliste des Betriebs aufzunehmen 
sind, getrennt nach Arbeitern, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und lei¬ 
tenden Angestellten, sowie den Betrieb, aus des¬ 
sen Wählerliste sie gestrichen worden sind; 

6. den Zeitpunkt, bis zu dem jeder Betriebswahlvor¬ 
stand dem Unternehmenswahlvorstand das 
Ergebnis der Wahl der Wahlmänner mitzuteilen 
hat. 

(2) Der Unternehmens wähl. Vorstand übersendet 
dem Betriebs wähl Vorstand eines Betriebs, aus des¬ 
sen Wählerliste Arbeitnehmer zu streichen sind, 
unverzüglich einen Abdruck seiner Mitteilung 
(Absatz 1 Nr. 5) an den Betriebswahlvorstand des 
Betriebs, dem diese Arbeitnehmer zugeordnet sind. 
Der Betriebswahlvorstand des Betriebs, aus dessen 
Wählerliste Arbeitnehmer zu streichen sind, und der 
Betriebswahlvorstand des Betriebs, dem diese 
Arbeitnehmer zugeordnet sind, machen die in 
Absatz 1 Nr. 5 bezeichnete Mitteilung in gleicher 
Weise bekannt wie das Wahlausschreiben für die 
Wahl der Wahlmänner (§ 66). 

§66 

Wahlausschreiben für die Wahl der Wahlmänner 

(1) Unverzüglich nach Eingang der in § 65 
bezeichneten Mitteilung erläßt der Betriebswahlvor¬ 
stand ein Wahlausschreiben für die Wahl der Wahl¬ 
männer. Es muß folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer durch Wahlmänner zu wählen sind; 

3. ob der Unternehmenswahlvorstand nach § 62 
beschlossen hat, daß die zu wählenden Wahl¬ 
männer auch an der Wahl der Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Arbeitnehmer anderer Unternehmen 
teilnehmen sollen; die anderen Unternehmen 
sind anzugeben; 

4. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

5. daß die Wahlmänner von den Arbeitern und den 
Angestellten in getrennter Wahl gewählt wer¬ 
den, wenn nicht die wahlberechtigten Arbeiter 
und Angestellten in getrennten, geheimen 
Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschlie¬ 
ßen; 

6. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Wahlmänner nur durchgeführt wer¬ 
den, wenn von den Arbeitern und den Angestell¬ 
ten je ein Antrag eingereicht wird; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

8. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

9. daß Anträge auf Abstimmungen über die 
gemeinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 


seit Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht werden 
können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Arbeiter erforderlich ist; 

11. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

12. daß die Beschlüsse darüber, daß die Wahlmän¬ 
ner in gemeinsamer Wahl gewählt werden sol¬ 
len, jeweils nur mit der Mehrheit der abgegebe¬ 
nen Stimmen gefaßt werden können; 

13. daß im Fall der getrennten Wahl die Wahlmän¬ 
ner der Arbeiter von den wahlberechtigten 
Arbeitern und die Wahlmänner der Angestellten 
von den wahlberechtigten Angestellten gewählt 
werden; 

14. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Wahl¬ 
männer von den wahlberechtigten Arbeitern 
und Angestellten gemeinsam gewählt werden; 

15. die Zahl der zu wählenden Wahlmänner, 
getrennt nach Wahlmännern der Arbeiter, 
Wahlmännern der Angestellten, die auf die in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten An¬ 
gestellten entfallen, und Wahlmännern der An¬ 
gestellten, die auf die leitenden Angestellten 
entfallen; 

16. daß Wahlvorschläge für die Wahl der Wahl¬ 
männer innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
des Wahlausschreibens schriftlich beim 
Betriebswahlvorstand eingereicht werden kön¬ 
nen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

17. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahlvorschlag für Wahlmänner 
der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

18. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten, von denen ein Wahl Vorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

19. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Wahlvorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

20. daß jeder Wahlvorschlag mindestens doppelt so 
viele Bewerber enthalten soll, wie in dem Wahl¬ 
gang Wahlmänner zu wählen sind; 

21. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge 
gebunden ist und daß nur solche Wahlvor¬ 
schläge berücksichtigt werden dürfen, die frist¬ 
gerecht beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
sind; 

22. daß, wenn für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht wird, so viele der 
darin aufgeführten Bewerber in der angegebe¬ 
nen Reihenfolge als gewählt gelten, wie in dem 
Wahlgang Wahlmänner zu wählen sind; 

23. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 
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24. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe für die Wahl 
der Wahlmänner; 

25. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli¬ 
chen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

26. den Ort, an dem Einsprüche, Anträge, Wahlvor¬ 
schläge für die Wahl der Wahlmänner und son¬ 
stige Erklärungen abzugeben sind (Anschrift des 
Betriebs wahlvorstands). 

Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens ist 
§ 25 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden, 

(2) Wahlgang im Sinne dieses Unterabschnitts ist 

1. die Wahl der Wahlmänner der Arbeiter, 

2. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
nten Angestellten entfallen, 

3. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen. 

§67 

Anträge auf Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Wahlmänner in gemeinsamer Wahl gewählt werden 
sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
des Wahlausschreibens schriftlich beim Betriebs¬ 
wahlvorstand einzureichen. Der Betriebswahlvor¬ 
stand prüft unverzüglich nach Eingang eines 
Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten 
Angestellten des Betriebs unterzeichnet und fristge¬ 
recht eingereicht worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, 
wenn sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern 
als auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§ 68 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag nach 
§ 67 vor, so erläßt der Betriebswahlvorstand unver¬ 
züglich ein Abstimmungsausschreiben. Die Abstim¬ 
mungen sollen innerhalb von zwei Wochen seit Er¬ 
laß des Abstimmungsausschreibens stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt der Anträge; 


3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Angestell¬ 
ten in getrennten, geheimen Abstimmungen über 
die gemeinsame Wahl beschließen; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse über die gemeinsame Wahl 
jeweils nur mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt werden können; 

8. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

9. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist. 

Für die Bekanntmachung des Abstimmungsaus¬ 
schreibens ist § 25 Abs. 3 und 4 entsprechend anzu¬ 
wenden. 

§ 69 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. Stimmzettel und Wahlumschläge, die für 
eine Abstimmung Verwendung finden, müssen sich 
von den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe 
unterscheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(3) Für den Abstimmungsvorgang und die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind die §§ 17 bis 19 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß Arbeitnehmer, die dem 
Betrieb nach § 64 Abs. 2 zugeordnet sind, die in § 18 
Abs. 1 bezeichneten Unterlagen erhalten, ohne daß 
es eines Verlangens des Abstimmungsberechtigten 
bedarf. 

§ 70 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand Öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl- 
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Umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen ge¬ 
gen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 71 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 72 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Betriebswahl Vorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Wahl¬ 
männer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, so ist 
dies durch eine Ergänzung des Wahlausschreibens 
für die Wahl der Wahlmänner bekanntzumachen. 

Dritter Titel 

Wahlvorschläge für Wahlmänner 

§ 73 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Zur Wahl der Wahlmänner können die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Betriebs Wahlvor¬ 
schläge machen. Jeder Wahlvorschlag für Wahl¬ 
männer 

1. der Arbeiter muß von einem Zehntel oder 100 
der wahlberechtigten Arbeiter, 

2. der Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 
muß von einem Zehntel oder 100 der wahlberech¬ 
tigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
neten Angestellten, 

3. der Angestellten, die auf die leitenden Angestell¬ 
ten entfallen, muß von einem Zehntel oder 100 
der wahlberechtigten leitenden Angestellten 

des Betriebs unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge 
sind innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des 


Wahlausschreibens für die Wahl der Wahlmänner 
beim Betriebswahlvorstand schriftlich einzureichen. 
Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so 
viele Bewerber enthalten, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. 

(2) In jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufzufüh¬ 
ren. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber zur 
Aufnahme in den Wahlvorschlag und ihre schrift¬ 
liche Versicherung, daß sie im Fall ihrer Wahl die 
Wahl annehmen werden, sind beizufügen. 

(3) Für jeden Wahlvorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Betriebs¬ 
wahlvorstand die zur Beseitigung von Beanstan¬ 
dungen erforderlichen Erklärungen abzugeben so¬ 
wie Erklärungen und Entscheidungen des Betriebs¬ 
wahlvorstands entgegenzunehmen. Ist kein Unter¬ 
zeichner des Wahlvorschlags ausdrücklich als Vor¬ 
schlagsvertreter bezeichnet, so wird der an erster 
Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsvertreter an¬ 
gesehen. 

(4) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Hat ein Wahlberech¬ 
tigter mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
hat er auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands 
innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens je¬ 
doch innerhalb von drei Arbeitstagen, zu erklären, 
welche Unterschrift er aufrechterhält. Unterbleibt 
die fristgerechte Erklärung, so wird sein Name auf 
dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag gezählt 
und auf den übrigen Wahlvorschlägen gestrichen; 
sind mehrere Wahlvorschläge, die von demselben 
Wahlberechtigten unterzeichnet sind, gleichzeitig 
eingereicht worden, so entscheidet das Los darüber, 
auf welchem Wahlvorschlag die Unterschrift gilt. 

(5) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahl¬ 
vorschlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name 
mit seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 2 
Satz 2) auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, 
so hat er auf Aufforderung des Betriebswahlvor¬ 
stands innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, 
welche Bewerbung er aufrechterhält. Unterbleibt 
die fristgerechte Erklärung, so ist der Bewerber auf 
sämtlichen Wahlvorschlägen zu streichen. 

§ 74 

Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Der Betriebswahlvorstand bestätigt dem Vor¬ 
schlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der Ein¬ 
reichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Betriebswahlvorstand bezeichnet den 
Wahlvorschlag, wenn er nicht mit einem Kennwort 
versehen ist, mit Familienname und Vorname des 
an erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat un¬ 
verzüglich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei 
Ungültigkeit oder Beanstandung den Vorschlags¬ 
vertreter schriftlich unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 
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§ 75 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sind, 

3. die bei der Einreichung nicht die erforderliche 
Zahl von Unterschriften auf weisen. 

(2) Wahlvorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 73 Abs. 2 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. denen die schriftliche Zustimmung und Versiche¬ 
rung der Bewerber nach § 73 Abs. 2 Satz 2 nicht 
beigefügt sind, 

3. die infolge von Streichungen gemäß § 73 Abs. 4 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unter¬ 
schriften aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Betriebswahlvorstand sie 
beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb von 
drei Arbeitstagen seit der Beanstandung beseitigt 
worden sind. 

§ 76 

Nachfrist für Wahlvorschläge 

(1) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen Wahl¬ 
gang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so 
erlaßt der Betriebswahlvorstand unverzüglich eine 
Bekanntmachung und setzt eine Nachfrist von einer 
Woche für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
fest. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit Erlaß der Bekanntmachung 
schriftlich beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
werden können; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Betriebswahlvorstand unverzüglich 
bekannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 25 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwen¬ 
den. 

§ 77 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

(1) Sind für einen Wahlgang mehrere Wahlvor¬ 
schläge eingereicht, so ermittelt der Betriebswahl- 
vorstand durch das Los nach Ablauf der in § 73 
Abs. 1 Satz 3, § 75 Abs. 2 und § 76 Abs. 1 Satz 1 
hezcichneten Fristen die Reihenfolge der Ordnungs¬ 
nummern, die den eingereichten Wahlvorschlägen 
zugeteilt werden (Wahlvorschlag 1, 2 usw.). Die 
Vorschlagsvertreter sind zu der Losentscheidung 
rechtzeitig einzuladen. 


(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe macht der Betriebswahlvorstand 
die gültigen Wahlvorschläge, nach Wahlgängen 
getrennt, in gleicher Weise bekannt wie das Wahl- 
ausschreiben für die Wahl der Wahlmänner. Liegt 
für einen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvorschlag 
vor, so weist der Betriebswahlvorstand in der Be¬ 
kanntmachung darauf hin, daß so viele der darin 
aufgeführten Bewerber in der angegebenen Reihen¬ 
folge als gewählt gelten, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. 


Vierter Titel 

Wahl von Wahlmännern 
in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§ 78 

Stimmabgabe, Wahl Vorgang 

(1) Liegen für einen Wahlgang mehrere gültige 
Wahl Vorschläge vor, so kann der Wähler seine 
Stimme nur für einen dieser Wahl vor schlage ab¬ 
geben. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von 
Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(W ahlum Schlägen). 

(2) Der Betriebswahl Vorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der 
an erster und zweiter Stelle benannten Bewerber 
mit Familienname, Vorname und Art der Beschäfti¬ 
gung untereinander aufzuführen; bei Wahlvorschlä¬ 
gen, die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch 
das Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel sollen 
die Angabe enthalten, daß der Wähler nur einen 
Wahlvorschlag ankreuzen kann. Die Stimmzettel, 
die für denselben Wahlgang Verwendung finden, 
müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Be¬ 
schaffenheit und Beschriftung haben; das gleiche 
gilt für die Wahlumschläge. Die Stimmzettel und 
Wahlumschläge, die für einen Wahlgang Verwen¬ 
dung finden, müssen sich von den für die anderen 
Wahlgänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahl¬ 
umschlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 17 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahlgang gesondert zu vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 
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§ 79 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stim¬ 
men zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 80 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahl Vor¬ 
schlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zu¬ 
weisung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen 
werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und 
der Größe nach geordnet, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. Jeder Wahlvorschlag 
erhält so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen 
auf ihn entfallen. Wenn die niedrigste in Betracht 
kommende Höchstzahl auf mehrere Wahlvorschläge 
zugleich entfällt, so entscheidet das Los darüber, 
welchem Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt. 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

Fünfter Titel 

§ 81 

Ermittlung von Wahlmännern bei Vorliegen nur 
eines Wahlvorschlags für einen Wahlgang 

(1) Liegt für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag vor, so gelten so viele der darin 
aufgeführten Bewerber in der im Wahlvorschlag 
angegebenen Reihenfolge als gewählt, wie Wahl¬ 
männer in dem Wahlgang zu wählen sind. 

(2) Der Bctriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach Abschluß der Wahl der Wahlmänner fest, 
welche Wahlmänner nach Absatz 1 als gewählt 
gelten. 


Sechster Titel 
Schriftliche Stimmabgabe 

§ 82 

V oraussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der 
im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom 
Betrieb verhindert ist, seine Stimme persönlich ab¬ 
zugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen 
berechtigt ist, gesondert 

a) die Wahlvorschläge, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende 
Erklärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs¬ 
wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 83) aushändigen oder übersenden. 
Der Betriebswahlvorstand vermerkt die Aushändi¬ 
gung oder die Übersendung der Unterlagen für 
jeden Wahlgang gesondert in der Wählerliste. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebs¬ 
wahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der 
Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsver¬ 
hältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwe¬ 
send sein werden (insbesondere in Heimarbeit Be¬ 
schäftigte und Außenarbeiter), sowie Arbeitnehmer, 
die dem Betrieb nach § 64 Abs. 2 zugeordnet sind, 
erhalten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, 
ohne daß es eines Verlangens des Wahlberechtigten 
bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 83 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä¬ 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. die Wahlumschläge und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
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den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die schrift¬ 
liche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so ver¬ 
merkt der Betriebswahlvorstand die Stimmabgabe 
für jeden Wahlgang gesondert in der Wählerliste 
und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in die 
Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl¬ 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet 
zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten 
worden ist. 

Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§ 84 

Wahlniederschrift 

(1) Nachdem ermittelt ist, wer als Wahlmann ge¬ 
wählt ist, stellt der Betriebswahlvorstand in einer 
Niederschrift für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmen, die berechneten Höchst¬ 
zahlen und ihre Verteilung auf die Wahlvor¬ 
schläge; 

5. den Wahlvorschlag, dessen Bewerber als gewählt 
gelten (§ 81); 

6. für jeden Wahlvorschlag gesondert die Namen 
und Anschriften 

a) der gewählten Wahlmänner, 

b) der Ersatzmänner 

in der Reihenfolge ihrer Benennung; 

7. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die 
Wahlniederschrift. 

§ 85 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergeb¬ 
nis und die Namen der Gewählten unverzüglich 


durch zweiwöchigen Aushang an einer oder mehre¬ 
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl. 
Haben die Wahlmänner nach § 62 ein Mehrfach¬ 
mandat, so ist dies in der Benachrichtigung anzu¬ 
geben. 

Achter Titel 

§ 86 

Ausnahme 

Die Vorschriften des Ersten bis Siebenten Titels 
sind nicht anzuwenden auf Betriebe, in denen nach 
den Vorschriften dieser Verordnung oder, unter den 
in § 61 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen, nach 
den Vorschriften der Dritten Wahlordnung zum 
Mitbestimmungsgesetz Wahlmänner bereits gewählt 
sind, deren Amtszeit bei Beginn der Amtszeit der 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer noch nicht beendet ist (§ 13 des Gesetzes). 

Zweiter Unterabschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch die Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmännerversammlung, 

Wahlmännerliste 

§ 87 

Wahlmännerversammlung 

(1) Die Wahlmänner wählen die Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in einer Versammlung 
(Wahlmännerversammlung). Sie wird vom Unterneh¬ 
menswahlvorstand geleitet. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand bestimmt den 
Tag der Wahlmännerversammlung. Sie soll spä¬ 
testens vier Wochen nach dem Zeitpunkt statt¬ 
finden, bis zu dem die Betriebswahlvorstände dem 
Unternehmenswahlvorstand nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 
die Ergebnisse der Wahl der Wahlmänner mitzu¬ 
teilen hatten. Sind in dem Unternehmen keine Wahl¬ 
männer zu wählen (§ 61), so soll die Wahlmänner¬ 
versammlung spätestens vier Wochen vor dem Be¬ 
ginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer stattfinden. 

§ 88 

W ahlmännerliste 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand stellt eine 
Liste der Wahlmänner (Wahlmännerliste), getrennt 
nach Wahlmännern der Arbeiter und der Angestell¬ 
ten, auf. § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 ist entspre¬ 
chend anzuwenden. 

(2) Hinter dem Namen jedes Wahlmannes ist zu 
vermerken, wieviel Stimmen er hat. 
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(3) Die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung sind in der Wahlmännerversammlung 
bis zum Abschluß der Stimmabgabe zur Einsicht¬ 
nahme auszulegen. 

§ 89 

Einsprüche gegen die Richtigkeit 
der Wahlmännerliste 

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste können vor Beginn der Stimmabgabe 
beim Unternehmenswahlvorstand eingelegt werden. 

(2) über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet 
der Unternehmenswahlvorstand unverzüglich. Ist 
ein Einspruch begründet, so berichtigt der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand die Wahlmännerliste. Der 
Unternehmenswahlvorstand teilt seine Entscheidung 
demjenigen, der den Einspruch eingelegt hat, un¬ 
verzüglich mit 

(3) Vor Beginn der Stimmabgabe soll der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand die Wahlmännerliste auf ihre 
Richtigkeit, hin überprüfen. Im übrigen kann die 
Wahlmännerliste nur bei Schreibfehlern, offenbaren 
Unrichtigkeiten oder in Erledigung rechtzeitig ein¬ 
gelegter Einsprüche bis vor Beginn der Stimmabgabe 
berichtigt oder ergänzt werden. 

Zweiter Titel 

§ 90 

Mitteilung an die Wahlmänner 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand teilt jedem 
Wahlmann spätestens drei Wochen vor dem Tag 
der Wahlmänner Versammlung mit: 

1. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Wahlmänner teilnehmen können, die in der 
Wahlmännerliste eingetragen sind; 

2. daß die Wahhnännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 

3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingelegt werden 
können; 

4. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer von den Wahl¬ 
männern der Arbeiter und den Wahlmännern 
der Angestellten in getrennter Wahl gewählt 
werden, wenn nicht die Wahlmänner der Arbei¬ 
ter und die Wahlmänner der Angestellten in 
der Wahlmänner'Versammlung in getrennten, ge¬ 
heimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Wahlmännern der 
Arbeiter und dem Wahlmännern der Angestell¬ 
ten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahl¬ 
männer der Arbeiter über die gemeinsame Wahl 
von Wahlmännern der Arbeiter unterzeichnet 


sein muß, die mindestens ein Zwanzigstel der 
Stimmen der Wahlmänner der Arbeiter haben; 
die erforderliche Stimmenzahl ist anzugeben; 

7. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahlmän¬ 
ner der Angestellten über die gemeinsame Wahl 
von Wahlmännern der Angestellten unterzeich¬ 
net sein muß, die mindestens ein Zwanzigstel 
der Stimmen der Wahlmänner der Angestellten 
haben; die erforderliche Stimmenzahl ist anzu¬ 
geben; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl spätestens eine Woche vor 
dem Tag der Wahlmännerversammlung schrift¬ 
lich beim Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
reicht werden können; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben; 

9. daß der Beschluß der Wahlmänner der Arbeiter 
darüber, daß die Unternehmensangehörigen Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in ge¬ 
meinsamer Wahl gewählt werden sollen, nur 
gefaßt werden kann, wenn mindestens die Hälfte 
der Stimmen der Wahlmänner der Arbeiter ab¬ 
gegeben wird; die erforderliche Stimmenzahl 
ist anzugeben; 

10. daß der Beschluß der Wahlmänner der Ange¬ 
stellten darüber, daß die unternehmensangehöri- 
gen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, 
nur gefaßt werden kann, wenn mindestens die 
Hälfte der Stimmen der Wahlmänner der An¬ 
gestellten abgegeben wird; die erforderliche 
Stimmenzahl ist anzugeben;, 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den Wahlmän¬ 
nern der Arbeiter und die Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Angestellten von den Wahlmännern der 
Angestellten gewählt werden; 

13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer von den Wahlmännern der 
Arbeiter und den Wahlmännern der Angestell¬ 
ten gemeinsam gewählt werden; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist; 

17. Ort, Tag und Zeit der Wahlmännerversammlung; 

18. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

Die Mitteilung erfolgt schriftlich gegen Empfangs¬ 
bekenntnis oder durch eingeschriebenen Brief. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 

Abdrucke der Mitteilung nach Absatz 1 den Betriebs¬ 
wahlvorständen, dem Unternehmen und den im 

Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. 
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(3) Stellt der Untern ehmenswahlvorstand fest, 
daß die Amtszeit eines Wahlmannes 

1. durch Niederlegung des Amtes, 

2. durch Beendigung der Beschäftigung des Wahl¬ 
mannes in dem Betrieb, dessen Wahlmann er ist, 

3. durch Verlust der Wählbarkeit 

vorzeitig beendet (§ 14 Abs. 1 des Gesetzes) oder 
daß er verhindert (§14 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) 
ist, so verständigt er den Ersatzmann (§ 14 Abs. 2 
Satz 2 des Gesetzes) in gleicher Weise wie die 
Wahlmänner. 

(4) Stellt ein Wahlmann fest, daß er verhindert 
ist, so teilt er dies dem Betriebswahlvorstand mit. 
Stellt ein Betriebswahlvorstand fest, daß die Amts¬ 
zeit eines Wahlmannes vorzeitig beendet oder daß 
er verhindert ist, so teilt er dies dem Unternehmens¬ 
wahlvorstand mit. 

Dritter Titel 

Abstimmungen über 
die gemeinsame Wahl 
in der Wahlmännerversammlung 

§ 91 

Voraussetzungen 

Abstimmungen darüber, daß die Unternehmensan¬ 
gehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, wer¬ 
den nur durchgeführt, wenn sowohl von den Wahl¬ 
männern der Arbeiter als auch von den Wahlmän¬ 
nern der Angestellten ein gültiger Antrag einge¬ 
reicht worden ist. Die Abstimmungen finden in der 
WahlmännerverSammlung statt. 

§ 92 

Anträge auf Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, sind spätestens eine Woche vor dem 
Tag der Wahlmännerversammlung schriftlich beim 
Unternehmenswahlvorstand einzureichen. Der 
Unternehmenswahlvorstand prüft unverzüglich 
nach Eingang eines Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn er 
von Wahlmännern der Arbeiter oder Wahlmännern 
der Angestellten unterzeichnet ist, die mindestens 
ein Zwanzigstel der Stimmen der Wahlmänner der 
Arbeiter oder der Wahlmänner der Angestellten 
haben, und fristgerecht eingereicht worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§93 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Wahlmann 


enthalten, ob er für oder gegen den Antrag stimmt. 
Gibt der Wahlmann seine Stimme für den Antrag 
ab, so kreuzt er das vorgedruckte „Ja", andernfalls 
das vorgedruckte „Nein" an. Hat ein Wahlmann 
mehrere Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen 
Stimmzettel in einem Wahlumschlag ab. Die Stimm¬ 
zettel für eine Abstimmung müssen sämtlich die 
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif¬ 
tung haben; das gleiche gilt für die Wahlumschläge. 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die für eine 
Abstimmung Verwendung finden, müssen sich von 
den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe 
unterscheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille des 
Wahlmannes nicht eindeutig ergibt oder die andere 
als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, einen 
Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, sind 
ungültig. 

(3) Für den Abstimmungsvorgang ist § 17 entspre¬ 
chend anzuwenden. 

§94 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Unternehmenswahlvorstand' öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Unternehmenswahlvorstand die Stimmzettel den 
Wahlumschlägen und stellt für jeden Antrag geson¬ 
dert fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen 
gegen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 95 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Unternehmenswahlvorstand in einer Nie¬ 
derschrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§96 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Unternehmenswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis in der Wahlmannerver Sammlung 
bekannt. 
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Vierter Titel 

Wahl mehrerer Auf sichtsr ats- 
mitglieder der Arbeitnehmer 
in einem Wahlgang 
auf Grund mehrerer Wahlvorschläge 

§97 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und lie¬ 
gen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahlvor¬ 
schläge vor, so kann der Wahlmann seine Stimme 
nur für einen dieser Wahlvorschläge abgeben. Die 
Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzet¬ 
teln in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahl¬ 
umschlägen). Hat ein Wahlmann mehrere Stimmen, 
so gibt er für jede Stimme einen Stimmzettel in 
einem Wahlurnschlag ab. Der Begriff des Wahlgangs 
im Sinne dieses Unterabschnitts bestimmt sich nach 
§ 26 Abs. 5. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand hat die Wahl¬ 
vorschläge auf den Stimmzetteln nach der Reihen¬ 
folge der Ordnungsnummern sowie unter Angabe 
der an erster und zweiter Stelle benannten Bewerber 
mit Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung 
und Betrieb untereinander aufzuführen; bei Wahl¬ 
vorschlägen, die mit einem Kennwort versehen sind, 
ist auch das Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel 
sollen die Angabe enthalten, daß der Wahlmann nur 
einen Wahl Vorschlag ankreuzen kann. Die Stimm¬ 
zettel, die für denselben Wahlgang Verwendung fin¬ 
den, müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, 
Beschaffenheit und Beschriftung haben; das gleiche 
gilt für die Wahlumschläge. Die Stimmzettel und 
Wahlumschläge, die für einen Wahlgang Verwen¬ 
dung finden, müssen sich von den für die anderen 
Wahlgänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahl¬ 
umschlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm 
gewählten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der 
im Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 17 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wahlmännerliste für 
jeden Wahlgang und für jede Stimme gesondert zu 
vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 

§98 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Unternehmenswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 


(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Unternehmenswahlvorstand die Stimmzettel den 
Wahlumschlägen und zählt für jeden Wahlgang 
gesondert die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden 
Stimmen zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§99 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahlvor¬ 
schlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teilzah¬ 
len sind nacheinander reihenweise unter den Zahlen 
der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen, 
als aus früheren Reihen für die Zuweisung von 
Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr entstehen. 
Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele 
Höchstzahlen ausgesondert und der Größe nach 
geordnet, wie in dem Wahlgang Aufsichtsratsmit¬ 
glieder zu wählen sind. Jeder Wahlvorschlag erhält 
so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf ihn 
entfallen. Wenn die niedrigste in Betracht kom¬ 
mende Höchstzahi auf mehrere Wahlvorschläge 
zugleich entfällt, so entscheidet das Los darüber, 
welchem Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt. 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(4) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dem gewählten Bewerber auf¬ 
geführte Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. 


Fünfter Titel 

Wahl mehrerer A u f s i c h t s r a t s- 
mitglieder der Arbeitnehmer 
in einem Wahlgang 
au! Grund nur eines Wahlvorschlags 

§ 100 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegt für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvor¬ 
schlag vor, so kann der Wahlmann seine Stimme 
nur für die in dem Wahlvorschlag aufgeführten 
Bewerber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe 
für ein Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht 
zulässig. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe 
von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten 
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Umschlägen (WahlUmschlägen). Hat ein Wahlmann 
mehrere Stimmen., so gibt er für jede Stimme einen 
Stimmzettel in einem W ahl Umschlag ab. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand hat die 
Bewerber auf den Stimmzetteln unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge auf Zufuh¬ 
ren, in der sie in dem Wahl Vorgang benannt sind. Ist 
zusammen mit einem Bewerber für diesen ein 
Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so ist das 
Ersatzmitglied auf dem Stimmzettel neben dem 
Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe enthal¬ 
ten, wieviel Bewerber der Wahlmann ankreuzen 
kann. § 97 Abs. 2 Satz 3 und 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet, die von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an den im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf 
nicht mehr Bewerber ankreuzen, als in dem Wahl¬ 
gang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. § 97 
Abs. 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt., 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 

§ 101 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Unternehmenswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Unternehmenswahlvorstand die Stimmzettel den 
Wahlumschlägen und zählt für jeden Wahlgang 
gesondert die auf jeden Bewerber entfallenden Stim¬ 
men zusammen. § 98 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

§ 102 

Ermittlung der Gewählten 

Gewählt sind so viele Bewerber, wie in dem 
Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind, 
nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stim¬ 
menzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. § 99 Abs. 4 ist an zu wen den. 

Sechster Titel 

§ 103 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 


Wahlmann seine Stimme nur für einen der vorge¬ 
schlagenen Bewerber abgeben. § 100 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 ist anzuwenden. 

(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 
hat der Unternehmenswahlvorstand die Bewerber 
auf den Stimmzetteln unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname, Art der Beschäftigung und Betrieb 
untereinander in der Reihenfolge aufzuführen, in der 
sie in dem Wahlvorschlag benannt sind. Liegen 
mehrere gültige Wahlvorschläge vor, so hat der 
Unternehmenswahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name, Art der Beschäftigung, Betrieb und Kennwort 
des Wahlvorschlags untereinander in alphabeti¬ 
scher Reihenfolge aufzuführen. § 100 Abs. 2 Satz 2 
bis 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf 
nicht mehr als einen Bewerber ankreuzen. § 97 
Abs. 3 Satz 2, § 100 Abs. 4 und die §§ 101 und 102 
sind anzuwenden. 

Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§ 104 

Wahlniederschrift 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Unternehmenswahlvorstand in einer Niederschrift 
für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, die 
berechneten Höchstzahien und ihre Verteilung 
auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse, 

§ 105 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand gibt das 
Wahlergebnis und die Namen der Gewählten in der 
Wahlmännerversammlung bekannt. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Wahlergebnis und die Namen der Gewählten 
den Betriebswahlvorständen. Jeder Betriebswahl- 
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Vorstand gibt das Wahlergebnis und die Namen der 
Gewählten unverzüglich durch zweiwöchigen Aus¬ 
hang an einer oder mehreren geeigneten, den Wahl¬ 
berechtigten zugänglichen Stellen im Betrieb 
bekannt. 

(3) Gleichzeitig benachrichtigt der Unternehmens¬ 
wahlvorstand die Gewählten schriftlich von ihrer 
Wahl und übermittelt das Wahlergebnis und die 
Namen der Gewählten dem Unternehmen und den 
im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. 

§ 106 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Unternehmenswahlvorstand und jeder 
Betriebswahlvorstand übergibt die Wahlakten dem 
Unternehmen. Das Unternehmen bewahrt die Wahl¬ 
akten mindestens für die Dauer von fünf Jahren auf. 

Zweiter Teil 

Abberufung von Aufsichtsrats- 
mitgliedern der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 107 

Einleitung des Abberufungsverfahrens 

(1) Ein Antrag auf Abberufung eines Aufsichts¬ 
ratsmitglieds der Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 1 des 
Gesetzes ist schriftlich beim Gesamtbetriebsrat ein¬ 
zureichen. 

(2) Unverzüglich nach Eingang eines Antrags auf 
Abberufung wird der Unternehmenswahlvorstand 
gebildet, es sei denn, der Antrag entspricht offen¬ 
sichtlich nicht den in § 23 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
bezeichneten Erfordernissen. 

(3) Für die Aufgaben, die Bildung, die Zusammen¬ 
setzung und die Geschäftsführung der Wahlvor¬ 
stände sind die §§ 3 bis 7 entsprechend anzuwenden; 
die Mitteilung des Unternehmenswahlvorstands 
nach § 6 muß auch den Inhalt des Antrags auf 
Abberufung enthalten. Das Unternehmen hat dem 
Unternehmenswahlvorstand die bei der Wahl des 
Aufsichtsratsmitglieds, dessen Abberufung bean¬ 
tragt wird, entstandenen Wahlakten zu übergeben. 

§ 108 

Liste der antragsberechtigten Arbeitnehmer 

Wird die Abberufung eines Unternehmensangehö¬ 
rigen Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 
beantragt, es wird in jedem Betrieb unverzüglich 
nach der Bildung des Betriebswahlvorstands eine 
Liste der wahlberechtigten Arbeitnehmer aufge¬ 
stellt, die nach § 23 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes für 
die Abberufung dieses Aufsichtsratsmitglieds 
antragsberechtigt sind. Die §§ 8 bis 12 sind entspre¬ 
chend anzuwenden; die Bekanntmachung nach § 9 
Ahs. 2 und 3 muß auch den Inhalt des Antrags auf 
Abberufung enthalten. 


§ 109 

Prüfung des Antrags auf Abberufung 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand prüft unver¬ 
züglich nach Übersendung der Listen der antragsbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer die Gültigkeit des Antrags 
auf Abberufung. 

(2) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Unterneh¬ 
menswahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, 
wenn ein solcher nicht benannt ist, dem an erster 
Stelle des Antrags Unterzeichneten und den 
Betriebswahlvorständen schriftlich mit. Jeder 
Betriebswahlvorstand gibt die Mitteilung durch 
zweiwöchigen Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

§ HO 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Liegt ein gültiger Antrag vor, so stellt der 
Unternehmenswahlvorstand fest, ob das Aufsichts¬ 
ratsmitglied, dessen Abberufung beantragt ist, in 
unmittelbarer Wahl oder durch Wahlmänner 
gewählt worden ist. 

(2) Ist das Aufsichtsratsmdtglied, dessen Abberu¬ 
fung beantragt ist, in unmittelbarer Wahl gewählt 
worden, so richtet sich das weitere Abberufungsver¬ 
fahren nach den Vorschriften des Zweiten 
Abschnitts. 

(3) Ist das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberu¬ 
fung beantragt ist, durch Wahlmänner gewählt wor¬ 
den, so richtet sich das weitere Abberufungsverfah¬ 
ren nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts. 


Zweiter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 111 

Abberufungsausschreiben, Wählerliste 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand stellt fest, ob 
das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberufung bean¬ 
tragt ist, in getrennter oder in gemeinsamer Wahl 
gewählt worden ist, und ob die Arbeiter, die Ange¬ 
stellten oder beide Gruppen nach § 23 Abs. 3 des 
Gesetzes abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand erläßt unver¬ 
züglich ein Abberufungsausschreiben. Die Abstim¬ 
mung soll innerhalb von vier Wochen seit dem für 
den Aushang des Abberufungsausschreibens 
bestimmten Zeitpunkt stattfinden. 

(3) Das Abberufungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. die Bezeichnung des Antragstellers; 

4. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag unter¬ 
zeichnet haben; 
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5. ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Arbeiter, die Angestellten oder beide Gruppen 
teilnehmen; 

6. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil- 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

7. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

8. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 

Für die Bekanntmachung des Abberufungsaus¬ 
schreibens ist § 25 Abs. 3 und 4 entsprechend anzu¬ 
wenden. 

(4) ln jedem Betrieb wird für die Abberufung 
unverzüglich eine Liste der nach § 23 Abs. 3 des 
Gesetzes abstimmungsberechtigten Arbeitnehmer 
des Betriebs (Wählerliste) auf gestellt. Die §§ 8, 9, 11 
und 12 sind entsprechend anzuwenden mit der Maß¬ 
gabe, daß abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 eine 
Trennung und Unterteilung der Wählerliste nicht 
erforderlich ist. 

§ 112 

Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

(1) Für die Abstimmung sind die §§ 16 bis 22 
anzuwenden. In den Niederschriften ist auch festzu¬ 
stellen, ob an der Abstimmung die Arbeiter, die 
Angestellten oder beide Gruppen teilgenommen 
haben. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Abstimmungsergebnis schriftlich 

1. den Betriebswahlvorständen, 

2. dem Aufsichtsratsmitglied, über dessen Abberu¬ 
fung abgestimmt worden ist, 

3. der Gewerkschaft, die einen Antrag auf Abberu¬ 
fung gestellt hat (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des 
Gesetzes), 

4. dem Unternehmen. 

§ 109 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden. 

(3) Auf die im Zusammenhang mit einem Antrag 
auf Abberufung entstandenen Akten ist § 60 ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

Dritter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines durch Wahlmänner gewählten 
Aulsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 113 

W ahlmännerliste 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand stellt fest, ob 
das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberufung bean¬ 
tragt ist, in getrennter oder in gemeinsamer Wahl 
gewählt worden ist und ob die Wahlmänner der 
Arbeiter, die Wahlmänner der Angestellten oder die 
Wahlmänner beider Gruppen nach § 23 Abs. 2 des 
Gesetzes abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand stellt für die 
Abberufung unverzüglich eine Liste der nach § 23 


Abs. 2 des Gesetzes abstimmungsberechtigten 
Wahlmänner (Wahlmännerliste) auf. § 8 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 3 und 5, § 88 Abs, 2 und 3 und § 89 sind 
entsprechend anzuwenden. 

§ 114 

W ahlmänner Versammlung, 

Mitteilung des Unternehmenswahlvorstands 
an die Wahlmänner 

(1) Die abstimmungsberechtigten Wahlmänner 
stimmen über den Antrag auf Abberufung in einer 
Versammlung (WahlmännerVersammlung) ab. Die 
Wahlmänner Versammlung soll innerhalb von sechs 
Wochen nach der Feststellung, daß ein gültiger 
Antrag auf Abberufung eines durch Wahlmänner 
gewählten Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 
vorliegt, stattfinden. 

(2) Der Unternehmenswuhlvorstand beruft die 
abstimmungsberechtigten Wahlmänner schriftlich 
gegen Empfangsbekenntnis oder durch eingeschrie¬ 
benen Brief zur Wahlmännerversammlung ein; § 90 
Abs. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Mit¬ 
teilung nach Satz 1 soll den Wahlmännern späte¬ 
stens drei Wochen vor der Wahlmännerversamm- 
lung übersandt werden. 

(3) Die Mitteilung muß folgende Angaben enthal¬ 
ten: 

1. den Inhalt des Antrags; 

2. die Bezeichnung des Antragstellers; 

3. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag 
unterzeichnet haben; 

4. ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Wahlmänner der Arbeiter, die Wahlmänner der 
Angestellten oder die Wahlmänner beider Grup¬ 
pen teilnehmen; 

5. daß an der Abstimmung nur Wahlmänner teil¬ 
nehmen können, die in der Wahlmännerliste 
eingetragen sind; 

6. daß die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 

7. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl- 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingelegt werden 
können; 

8. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

9. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

10. Ort, Tag und Zeit der Wahlmännerversamm- 
lung; 

11. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

§ 115 

Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

Für die Abstimmung, das Abstimmungsergebnis 
und die Aufbewahrung der Akten sind die §§ 93 bis 
96 und 112 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 entspre¬ 
chend anzuwenden. 
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Viel ter Abschnitt 

§ 116 

Ersatzmitglieder 

Für die Abberufung von Ersatzmitgliedern (§ 23 
Abs. 4 des Gesetzes) sind die Vorschriften des 
Ersten bis Dritten Abschnitts entsprechend anzu- 
w enden. 


Dritter Teil 

Besondere Vorschriften für die Wahl 
und die Abberufung der Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer 
bei Teilnahme von Arbeitnehmern 
eines Seebetriebs 

Erster Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Einleitung der Wahl, 

Abstimmung über die Art der Wahl, 
Wahlvorschläge 

§ 117 

Einleitung der Wahl 

(1) Die in § 2 Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Frist 
wird auf 50 Wochen verlängert. 

(2) In der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung 
ist gesondert die Zahl der Arbeitnehmer anzugeben, 
die im Seebetrieb (§ 34 Abs. 1 des Gesetzes) be¬ 
schäftigt sind. 

(3) Für den Seebetrieb wird ein Betriebswahl¬ 
vorstand nicht, gebildet. Der Unternehmenswahl- 
vorstand nimmt im Seebetrieb die sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Aufgaben des Betriebs¬ 
wahlvorstands wahr. Für die Anwendung von § 4 
Abs. 5 bleibt der Seebetrieb außer Betracht. 

(4) Mitteilungen, die im Seebetrieb bekanntzu¬ 
machen sind, übersendet der Unternehmenswahl- 
vorstand jedem zum Seebetrieb gehörigen Schiff 
und teilt dabei den Zeitpunkt mit, von dem ab sie 
auf dem Schiff auszuhängen sind. Mitteilungen sind 
von der Bordvertretung oder, wenn eine solche 
nicht besteht, vom Kapitän an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen an Bord auszuhängen und in gut lesbarem 
Zustand zu erhalten. Der erste und der letzte Tag 
des Aushangs sind auf der Mitteilung zu vermerken. 

(5) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
jedem zum Seebetrieb gehörigen Schiff einen Ab¬ 
druck der Wählerliste des Seebetriebs, das Gesetz 
und diese Verordnung. Sie sind von der Bordver¬ 
tretung oder, wenn eine solche nicht besteht, vom 


Kapitän an geeigneter, den Wahlberechtigten zu¬ 
gänglicher Stelle an Bord zur Einsichtnahme auszu¬ 
legen. Außerdem übersendet der Unternehmens¬ 
wahlvorstand die Wählerliste des Seebetriebs dem 
Betriebswahlvorstand des Landbetriebs, der für die 
Heuerverhältnisse der Arbeitnehmer des Seebetriebs 
zuständig ist. Dieser Betriebswahlvorstand legt die 
Wählerliste des Seebetriebs in gleicher Weise aus 
wie die in § 8 bezeichnete Wählerliste. 

(6) Im Seebetrieb ist § 9 Abs. 2 und 3 nicht anzu¬ 
wenden. Der Unternehmenswahlvorstand versendet 
im Seebetrieb gleichzeitig mit der Wählerliste eine 
Bekanntmachung. Sie muß folgende Angaben ent¬ 
halten: 

1. das Datum ihrer Versendung; 

2. die Namen der Mitglieder des Unternehmens- 
wahlvorstands und seine Anschrift; 

3. daß die Wählerliste des Seebetriebs, das Gesetz 
und diese Verordnung an Bord zur Einsichtnahme 
ausgelegt werden; 

4. daß die Wählerliste des Seebetriebs auch in dem 
Landbetrieb, der für die Heuerverhältnisse der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs zuständig ist, aus¬ 
gelegt wird; 

5. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wähler¬ 
liste nur innerhalb von acht Wochen seit ihrer 
Versendung schriftlich beim Unternehmenswahl- 
vorstand eingelegt werden können; der letzte 
Tag der Frist ist anzugeben; 

6. daß Einsprüche gegen Berichtigungen und Er¬ 
gänzungen der Wählerliste nur innerhalb von 
acht Wochen seit der Berichtigung oder der Er¬ 
gänzung eingelegt werden können; 

7. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind. 

(7) Im Seebetrieb ist § 10 nicht anzuwenden. Ab¬ 
weichend von § 12 Abs. 1 kann im Seebetrieb 

1. ein Einspruch gegen die Richtigkeit der Wähler¬ 
liste innerhalb von acht Wochen seit ihrer Ver¬ 
sendung an die Schiffe eingelegt werden; 

2. ein Einspruch gegen eine Berichtigung oder Er¬ 
gänzung der Wählerliste innerhalb von acht 
Wochen seit der Berichtigung oder der Ergän¬ 
zung eingelegt werden. 

§ 118 

Abstimmung über die Art der Wahl 

Die Arbeitnehmer des Seebetriebs nehmen an 
einer Abstimmung darüber, ob die Wahl durch 
Wahlmänner oder unmittelbar erfolgen soll, nicht 
teil und bleiben für die Errechnung der für die 
Antragstellung und für die Beschlußfassung erfor¬ 
derlichen Zahlen von Arbeitnehmern außer Betracht 
(§ 34 Abs. 4 des Gesetzes); in der Bekanntmachung 
nach § 13 und in dem Abstimmungsausschreiben 
nach § 15 ist hierauf hinzu weisen. Die §§ 13 bis 23 
sind auf den Seebetrieb nicht anzuwenden. 
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§ 119 

Bekanntmachung über die Einreichung 
von Wahl Vorschlägen 

(1) Die Bekanntmachung nach § 25 Abs. 1 muß 
im Seebetrieb auch folgende Angaben enthalten: 

1. daß die Wählerliste des Seebetriebs, das Gesetz 
und diese Verordnung auf jedem Schiff des See¬ 
betriebs von der Bordvertretung oder, wenn eine 
solche nicht besteht, vom Kapitän zur Einsicht¬ 
nahme ausgelegt werden; 

2. daß die Wählerliste des Seebetriebs auch in dem 
Landbetrieb, der für die Heuerverhältnisse der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs zuständig ist, aus¬ 
gelegt wird. 

3. daß die Wahlvorschläge auf jedem Schiff des 
Seebetriebs von der Bordvertretung oder, wenn 
eine solche nicht besteht, vom Kapitän ausge¬ 
hängt werden. 

(2) Die in § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und in § 26 
Abs. 3 bezeichnete Frist für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird auf 15 Wochen verlängert. 

(3) § 25 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 ist im See¬ 
betrieb nicht anzuwenden; § 117 Abs. 4 ist anzu¬ 
wenden. 

(4) Die in § 37 Abs. 2 Satz 1 hezeichnete Mindest¬ 
frist für die Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
wird auf drei Wochen verlängert. Ist zu besorgen, 
daß die in Satz 1 hezeichnete Mindestfrist zwischen 
dem für den Aushang der Wahlvorschläge an Bord 
bestimmten Zeitpunkt und dem Beginn der Stimm¬ 
abgabe in den Landbetrieben für eine fristgerechte 
Stimmabgabe der Arbeitnehmer des Seebetriebs 
nicht ausreicht, so kann der Unternehmenswahlvor¬ 
stand diese Mindestfrist auf höchstens fünf Wochen 
verlängern. Für die Bekanntmachung der Wahlvor¬ 
schläge im Seebetrieb ist § 117 Abs. 4 anzuwenden. 

§ 120 

Zusätzliche Vorschriften für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

(1) Die in § 30 Abs. 1 Satz 4 hezeichnete Frist für 
die Einreichung von Abstimmungsvorschlägen wird 
auf fünf Wochen verlängert. Der Unternehmens- 
wahlvorstand übersendet jedem Kapitän des See¬ 
betriebs einen Abdruck der Bekanntmachung. § 29 
Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 4 Satz 2 und 3 und Abs. 5 
sind im Seebetrieb nicht anzuwenden; § 25 Abs. 4 
ist anzuwenden. 

(2) Abweichend von § 31 Abs. 1 setzt der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand den Tag der Abstimmung der 
leitenden Angestellten so fest, daß der Wahlvor¬ 
schlag der leitenden Angestellten auch dann, wenn 
eine zweite Abstimmung erforderlich wird, inner¬ 
halb von 28 Wochen seit dem für den Aushang der 
Bekanntmachung nach § 29 bestimmten Zeitpunkt 
aufgestellt sein kann. 

(3) Für die in § 33 Abs. 2 bezeichnete Bekannt¬ 
machung ist Absatz 1 Satz 2 anzuwenden. § 33 
Abs. 2 Satz 3 ist im Seebetrieb nicht anzuwenden; 
§ 25 Abs. 4 ist anzuwenden. 


Zweiter Unterabschnitt 
Unmittelbare Wahl 

der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
§ 121 

Wahlausschreiben im Seebetrieb 

(1) Das Wahlausschreiben nach § 39 Abs. 1 muß 
im Seebetrieb auch folgende Angaben enthalten: 

1. daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs in Brief¬ 
wahl wählen; 

2. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

(2) Gehören nicht mehr als ein Zehntel der Arbeit¬ 
nehmer des Unternehmens zum Seebetrieb, so muß 
das Wahlausschreiben den Hinweis enthalten, daß 
die Arbeitnehmer des Seebetriebs an Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl nicht teilnehmen und für 
die Errechnung der für die Antragstellung und für 
die Beschlußfassung erforderlichen Zahlen von Ar¬ 
beitnehmern außer Betracht bleiben. Das Wahl¬ 
ausschreiben im Seebetrieb enthält die in § 39 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 5 bis 11 bezeichneten Angaben nicht. 

(3) Für die Bekanntmachung des Wahlausschrei- 
bens im Seebetrieb ist § 39 Abs. 2 nicht anzuwen¬ 
den; § 25 Abs, 4 und § 117 Abs. 4 sind anzuwenden. 

§ 122 

Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 

(1) Gehören nicht mehr als ein Zehntel der Arbeit¬ 
nehmer des Unternehmens zum Seebetrieb, so neh¬ 
men die Arbeitnehmer des Seebetriebs an einer Ab¬ 
stimmung darüber, ob die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, nicht teil, und bleiben für die Er¬ 
rechnung der für die Antragstellung und für die 
Beschlußfassung erforderlichen Zahlen von Arbeit¬ 
nehmern außer Betracht (§ 34 Abs. 6 des Gesetzes). 
Die §§ 40 bis 46 Abs. 1 sind auf den Seebetrieb nicht 
anzuwenden. 

(2) Gehören mehr als ein Zehntel der Arbeitneh¬ 
mer des Unternehmens zum Seebetrieb, so sind die 
§§ 39 bis 46 mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

1. Ist zu besorgen, daß die in § 39 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 und § 40 Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Frist 
wegen der Teilnahme der Arbeitnehmer des See¬ 
betriebs für eine ordnungsgemäße Einreichung 
von Anträgen auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl nicht ausreicht, so kann der Un¬ 
ternehmenswahlvorstand diese Frist auf höch¬ 
stens fünf Wochen verlängern. Wird die Frist erst 
nach Erlaß des Wahlausschreibens verlängert, so 
ist sie unverzüglich in gleicher Weise bekannt¬ 
zumachen wie das Wahlausschreiben. 

2. Die in § 41 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Frist wird 
auf drei Wochen verlängert; Nummer 1 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

3. Das Abstimmungsausschreiben nach § 41 muß im 
Seebetrieb auch folgende Angaben enthalten: 

a) daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs in Brief¬ 
wahl abstimmen; 



930 


Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil I 


b) den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

4. über Anträge auf gemeinsame Wahl der Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer stimmen die Arbeitnehmer des 
Seebetriebs in Briefwahl ab; die §§ 18 und 19 
sind entsprechend anzuwenden. 

5. Gleichzeitig mit dem Abstimmungsausschreiben 
übersendet der Unternehmens wähl Vorstand 

a) jedem Schiff die zur Stimmabgabe erforder¬ 
lichen Unterlagen in einer Anzahl, die die 
Zahl der Regelbesatzung des Schiffes um min¬ 
destens 10 vom Hundert übersteigt, 

b) allen Arbeitnehmern des Seebetriebs, von 
denen ihm bekannt ist, daß sie sich nicht an 
Bord eines Schiffes befinden, die zur Stimm¬ 
abgabe erforderlichen Unterlagen sowie einen 
Abdruck des Abstimmungsausschreibens. 

6. Die Bordvertretung oder, wenn eine solche nicht 
besteht, der Kapitän hat jedem Besatzungsmit¬ 
glied die zur Stimmabgabe erforderlichen Unter¬ 
lagen ausznhändigen. Die Wahlbriefe der Besat- 
zungsmitglieder eines Schiffes sollen möglichst 
gleichzeitig an den Unternehmenswahlvorstand 
abgesandt werden. 

§ 121 Abs. 1 und 3 bleibt unberührt. 

§ 123 

Stimmabgabe bei der Wahl der Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer 

(1) Die Arbeitnehmer des Seebetriebs stimmen bei 
der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in Briefwahl ab. 

(2) Gleichzeitig mit der Versendung der Wahlvor¬ 
schläge an die Betriebswahlvorstände (§ 37 Abs. 2 
Satz 2) übersendet der Unternehmens wahlvorstand 
jedem Schiff die zur Stimmabgabe erforderlichen 
Unterlagen; § 122 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

Dritter Unterabschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

§ 124 

Wahl der Wahlmänner 

(1) Im Seebetrieb werden Wahlmänner nicht ge¬ 
wählt. Die §§61 bis 86 sind auf den Seebetrieb nicht 
anzuwenden. 

(2) Die Arbeitnehmer des Seebetriebs nehmen an 
der Wahl der Aufisichtsratsrmtglieder der Arbeit¬ 
nehmer unmittelbar teil. 

§ 125 

Wahlausschreiben iin Seebetrieb 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner zu wählen sind, 


so erläßt der Unternehmenswahlvorstand ein Wahl- 
ausschreiben für den Seebetrieb. Es muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer durch Wahlmänner gewählt werden; 

2. daß im Seebetrieb keine Wahlmänner gewählt 
werden; 

3. daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs an der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer unmittelbar teilnehmen; 

4. daß an der Wahl nur Arbeitnehmer teilnehmen 
können, die in der Wählerliste des Seebetriebs 
eingetragen sind; 

5. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer von den Arbeitern 
und den Angestellten in getrennter Wahl ge¬ 
wählt werden, wenn nicht die Wahlmänner der 
Arbeiter und die Wahlmänner der Angestellten 
in der Wahlmännerversammlung die gemein¬ 
same Wahl beschließen; 

6. daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs an Ab¬ 
stimmungen der Wahlmänner über die gemein¬ 
same Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer nicht teilnehmen; 

7. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

8. daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs in Brief¬ 
wahl wählen; 

9. daß jeder wahlberechtigte Arbeitnehmer des 
Seebetriebs Wahlunterlagen für sämtliche Wahl¬ 
gänge erhält, an denen er bei gemeinsamer Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
teilnehmen kann, und daß er seine Stimme für 
sämtliche Wahlgänge abgeben kann; 

10. daß für den Fall, daß die Unternehmensangehöri¬ 
gen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in getrennter Wahl gewählt werden, die Stimm¬ 
abgabe 

a) der Arbeiter des Seebetriebs nur für die Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeiter und die 
Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter von 
Gewerkschaften sind, berücksichtigt wird; 

b) der Angestellten des Seebetriebs nur für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten und 
die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, berücksichtigt 
wird; 

11. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist; 

12. daß die Stimme eines Arbeitnehmers des See¬ 
betriebs als ein Sechzigstel der Stimme eines 
Wahlmannes gezählt wird; 

13. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand vorliegen müssen; 

14. die Anschrift des Unternehmenswahlvorstands. 

(2) § 25 Abs. 4 und § 117 Abs. 4 sind entsprechend 
anzuwenden. 
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§ 126 

Stimmabgabe der Arbeitnehmer des Seebetriebs 

(1) Die Arbeitnehmer des Seebetriebs stimmen bei 
der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in Briefwahl ab. Die §§56 und 57 sind ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

(2) Gleichzeitig mit der Versendung der Wahlvor¬ 
schläge an die Betriebswahlvorstände (§ 37 Abs. 2 
Satz 2) übersendet der Unternehmenswahlvorstand 
jedem Schiff die für eine gemeinsame Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erforder¬ 
lichen Unterlagen; § 122 Abs. 2 Nr. 5 und 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. Die Wahlbriefe müssen bis 
zum Ablauf des Tages vor der Wahlmännerver¬ 
sammlung dem Unternehmenswahlvorstand vor¬ 
liegen. 

(3) Abweichend von § 87 Abs. 2 Satz 2 soll die 
Wahlmännerversammlung sechs Wochen nach der 
Versendung der zur Stimmabgabe erforderlichen 
Unterlagen stattfinden. Ist zu besorgen, daß diese 
Zeit für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs nicht ausreicht, so 
kann der Unternehmenswahlvorstand sie auf höch¬ 
stens neun Wochen verlängern. 

(4) Die Vorschriften über die Stimmabgabe und 
den Wahlvorgang (§§ 97, 100 und 103) sind auf die 
Arbeitnehmer des Seebetriebs mit folgender Maß¬ 
gabe entsprechend anzuwenden: 

1. An die Stelle der Wahlmänner treten die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Seebetriebs. 

2. Die Wahlumschläge der Wähler des Seebetriebs 
werden in eine gesonderte Wahlurne gelegt. 

3. Für den Fall, daß die Unternehmensangehörigen 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in ge¬ 
trennter Wahl gewählt werden, werden nur die 
Wahlumschläge für die Wahlgänge in die Wahl¬ 
urne gelegt, an denen der Wähler des See¬ 
betriebs jeweils teilnehmen kann. Die übrigen 
Wahlumschläge der Wähler des Seebetriebs 
nimmt der Unternehmenswahlvorstand ungeöff¬ 
net zu den Wahlunterlagen. Diese Wahl¬ 
umschläge sind einen Monat nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, 
wenn die Wahl nicht angefochten worden ist. 

(5) Die Vorschriften über die Auszählung der 
Stimmen (§§ 98 und 101) sind auf die Arbeitnehmer 
des Seebetriebs mit folgender Maßgabe entspre¬ 
chend anzuwenden: 

1. Die Stimmen der Wähler des Seebetriebs werden 
gesondert ausgezählt. 

2. Je 60 Stimmen dieser Wähler werden als eine 
Stimme eines Wahlmannes gezählt. Werden 
60 Stimmen nicht erreicht, so werden mindestens 
30 Stimmen als eine Stimme eines Wahlmannes 
gezählt. Bei mehr als 60 Stimmen wird ein Rest 
von mindestens 30 Stimmen als eine Stimme eines 
Wahlmannes gezählt. Die so errechneten Stim¬ 
menzahlen werden jeweils der Stimmenzahl der 


von den Wahlmännern in dem Wahlgang für den 
Wahl Vorschlag abgegebenen Stimmen hinzuge¬ 
zählt. 

§ 127 

Wahlniederschrift 

Für die Wahlniederschrift ist § 104 nicht anzu¬ 
werden. Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, 

stellt der Unternehmenswahlvorstand in einer Nie¬ 
derschrift für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen Wahl¬ 
umschläge, 

b) von den Arbeitnehmern des Seebetriebs abge¬ 
gebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

b) von den Arbeitnehmern des Seebetriebs abge¬ 
gebenen gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen ungiili- 
gen Stimmen, 

b) von den Arbeitnehmern des Seebetriebs abge¬ 
gebenen ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl 

a) die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvor- 
schläge entfallenden Stimmen der Wahl¬ 
männer, 

b) die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvor¬ 
schläge entfallenden Stimmen der Arbeitneh¬ 
mer des Seebetriebs und die Umrechnung die¬ 
ser Stimmen auf Stimmen von Wahlmännern 
nach § 126 Abs. 5 Nr. 2, 

c) die Summen der auf die einzelnen Wahlvor¬ 
schläge entfallenden Stimmen der Wahlmän¬ 
ner und der umgerechneten Stimmen der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs, 

d) die berechneten Höchstzahlen und ihre Ver¬ 
teilung auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl 

a) die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen der Wahlmänner, 

b) die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen der Arbeitnehmer des 
Seebetriebs und die Umrechnung dieser Stim¬ 
men auf Stimmen von Wahlmännern nach 
§ 126 Abs. 5 Nr. 2, 

c) die Summen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen der Wahlmänner und 
der umgerechneten Stimmen der Arbeitneh¬ 
mer des Seebetriebs; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 
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Zweiter Abschnitt 

Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 


(3) Die in § 114 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Frist 
wird auf elf Wochen verlängert. § 126 Abs. 3 Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß 
der Unternehmenswahlvorstand die Frist auf höch¬ 
stens vierzehn Wochen verlängern kann. 


§ 128 

Gemeinsame Vorschrift 

(1) Für den Seebetrieb wird ein Betriebs wahlvor- 
stand nicht gebildet. Der Unternehmenswahlvor¬ 
stand nimmt im Seebetrieb die sich aus dieser Ver¬ 
ordnung ergebenden Aufgaben des Betriebswahlvor¬ 
stands wahr. Abweichend, von § 107 Abs. 3 Satz 1 
sind auf den Seebetrieb die §§ 5 und 6 Abs. 2 nicht 
anzuwenden; für die Anwendung von § 4 Abs. 5 
bleibt der Seebetrieb außer Betracht. Im Seebetrieb 
ist § 117 Abs. 6 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Für Mitteilungen, die im Seebetrieb bekannt¬ 
zumachen sind, ist § 117 Abs. 4 anzuwenden. 


Zweiter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 129 

Abberufungsausschreiben für den Seebetrieb, 
Wählerliste 

(1) Die in § 111 Abs. 2 Satz 2 bezeichnete Frist 
wird auf sechs Wochen verlängert. 

(2) Das Abberufungsausschreiben nach § 111 muß 
im Seebetrieb auch die in § 121 Abs. 1 bezeichneten 
Angaben enthalten. 

(3) § 117 Abs. 5 und 7 ist entsprechend anzuwen- 
den. 


§ 130 

Stimmabgabe 

Die Arbeitnehmer des Seebetriebs stimmen in 
Briefwahl ab. § 122 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 


§ 132 

Abberufungsausschreiben im Seebetrieb 

Spätestens acht Wochen vor der Wahlmänner¬ 
versammlung erläßt der Unternehmens wähl Vorstand 
ein Abberufungsausschreiben für den Seebetrieb. 
§111 Abs. 3 Satz l r § 125 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 8 
und 12 bis 14 und Abs. 2 sind entsprechend anzu¬ 
wenden. 

§ 133 

Abstimmung, 

Mitteilung des Abstimmungsergebnisses 

Die Arbeitnehmer des Seebetriebs stimmen in 
Briefwahl ab. § 122 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden. Die §§ 18, 19 und 115 
sind auf die Arbeitnehmer des Seebetriebs mit fol¬ 
gender Maßgabe entsprechend anzuwenden: 

1. An die Stelle der Wahlmänner treten die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Seebetriebs. 

2. Die Wahlumschläge dieser Abstimmenden wer¬ 
den in eine gesonderte Urne gelegt. 

3. Die Stimmen dieser Abstimmenden werden ge¬ 
sondert ausgezählt. 

4. Je 60 Stimmen dieser Abstimmenden werden als 
eine Stimme eines Wahlmannes gezählt. Werden 
60 Stimmen nicht erreicht, so werden mindestens 
30 Stimmen als eine Stimme eines Wahlmannes 
gezählt. Bei mehr als 60 Stimmen wird ein Rest 
von mindestens 30 Stimmen als eine Stimme 
eines Wahlmannes gezählt. 

5. Für die Abstimmungsniederschrift ist § 127 Satz 2 
Nr. 1 bis 3, 5, 6 und 8 entsprechend anzuwenden. 


Vierter Teil 

Übergangs- und Schluß Vorschriften 


Dritter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines durch Wahlmänner gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 131 

Unmittelbare Abstimmung, Wählerliste, 
Mitteilung an die Wahlmänner 

(1) Die Arbeitnehmer des Seebetriebs nehmen an 
der Abstimmung über einen Antrag auf Abberufung 
unmittelbar teil. 

(2) Gleichzeitig mit der in § 113 Abs. 2 bezeich¬ 
neten Wahlmännerliste wird eine Liste der abstim¬ 
mungsberechtigten Arbeitnehmer des Seebetriebs 
aufgestellt; § 111 Abs. 4 und § 117 Abs. 5 bis 7 sind 
entsprechend anzuwenden. 


§ 134 

Erstmalige Anwendung des Gesetzes 
auf ein Unternehmen 

(1) Bei der erstmaligen Anwendung des Gesetzes 
auf ein Unternehmen hat das Unternehmen die in 
§ 2 bezeichnete Bekanntmachung unverzüglich nach 
der in § 97 Abs. 1 des Aktiengesetzes bezeichneten 
Bekanntmachung über die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats oder, wenn diese Bekanntmachung vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist, unver¬ 
züglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu er¬ 
lassen. 

(2) Die Wahlvorstände werden unverzüglich nach 
der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung gebildet. 
In jedem Betrieb wird unverzüglich nach der Bil¬ 
dung des Betriebswahlvorstands die Wählerliste auf¬ 
gestellt; die §§ 8 bis 12 sind anzuwenden. 
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(3) Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 soll der 
Unternehmens wähl Vorstand die in den §§ 13, 25 
und 29 bezeichneten Bekanntmachungen 20 Wochen 
vor dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer erlassen. Nehmen an der Wahl auch Arbeit¬ 
nehmer eines in § 34 Abs. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
neten Betriebs (Seebetrieb) teil, so verlängert sich 
die in Satz 1 bezeichnete Frist auf 43 Wochen. 

§ 135 

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
eingeleitete Wahlverfahren 

Ist das Wahlverfahren vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingeleitet und von dem die Wahl lei¬ 
tenden Wahlvorstand geregelt worden, so kann das 
Wahlverfahren, wenn diese Verordnung vor seinem 
Abschluß in Kraft tritt, nach der vom Wahl vor stand 
getroffenen Regelung weitergeführt werden, wenn 

1. diese Verordnung zu einem späteren als dem in 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 für die Bekanntmachung des 
Unternehmens bestimmten spätesten Zeitpunkt in 
Kraft getreten ist und 

2. die vom Wahlvorstand getroffene Regelung nicht 
gegen das Gesetz oder Grundsätze eines rechts¬ 
staatlichen Wahlrechts verstößt. 


Bonn, den 23. Juni 1977 

Der Bund 
Sch 

Der Bund« 
für Arbeit und 
Ehre 


Nehmen an der Wahl auch Arbeitnehmer eines in 
§ 34 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Betriebs 
(Seebetrieb) teil, so ist § 117 Abs. 1 entsprechend 
anzuwenden. 

§ 136 

Berechnung von Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung be¬ 
stimmten Fristen sind die §§ 186 bis 193 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung sind die 
Wochentage Montag bis Freitag mit Ausnahme der 
gesetzlichen Feiertage. 

§ 137 

Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Über¬ 
leitungsgesetzes in Verbindung mit § 40 des Mit¬ 
bestimmungsgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 138 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün¬ 
dung in Kraft. 


eskanzler 

nidt 

sminister 

Sozialordnung 

Lberg 
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D t i I I e r U n t e r a b s c 1) n i t t 
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§ 125 Wahl clor Wahlmänner 
§ 126 Wahlausschroiben in Seebetrieben. 

§ 127 Stimmabgabe der Arbeitnehmer von Seebetrieben 
§ 128 Wahlniederschrift 

Zweiter Abschnitt 

Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erst er Unt e r ab s c h n j11 
§ 129 Gemeinsame Vorschrift 

Zweiter Unterabschnitt 
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in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der 
Arbeitnehmer 

§ 130 Abberufungsausschreiben für Seebetriebe, 
Wählerliste 
§ 131 Stimmabgabe 


Dritter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung eines 
durch Wahlmänner gewählten 
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Auf Grund des § 39 des Mitbestimmungsgesetzes 
vom 4. Mai 1976 (BGBl, I S. 1153) verordnet die 
Bundesregierung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Die Wahl und die Abberufung der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer eines Unternehmens 
bestimmen sich nach den Vorschriften dieser Ver¬ 
ordnung, wenn an der Wahl oder an der Abberufung 
nach § 4 oder § 5 des Gesetzes auch die Arbeitneh¬ 
mer anderer Unternehmen teilnehmen, insbesondere 
weil 

1, das Unternehmen persönlich haftender Gesell¬ 
schafter einer in § 4 Abs, 1 Satz 1 des Gesetzes 
bezeichneten Kommanditgesellschaft ist, 

2. das Unternehmen herrschendes Konzernunterneh¬ 
men ist oder nach § 5 Abs. 3 des Gesetzes als 
herrschendes Konzernunternehmen gilt. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer bestimmt sich nach den Vorschriften 
des Ersten Teils. 

(3) Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer bestimmt sich nach den Vor¬ 
schriften des Zweiten Teils. 

(4) Nehmen an der Wahl oder an der Abberufung 
auch Arbeitnehmer eines in § 34 Abs. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Betriebs (Seebetrieb) teil, so sind 
außerdem die Vorschriften des Dritten Teils anzu¬ 
wenden. 


Erster Teil 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 

Einleitung der Wahl, 

Abstimmung über die Art der Wahl, 
Wahlvorschläge 

Erster Unterabschnitt 
Einleitung der Wahl 

§2 

Bekanntmachung der Unternehmen 

(1) Das Unternehmen, in dessen Aufsichtsrat Mit¬ 
glieder der Arbeitnehmer zu wählen sind, teilt spä¬ 
testens 31 Wochen vor dem voraussichtlichen 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer den anderen Unter¬ 
nehmen, deren Arbeitnehmer nach § 4 oder § 5 des 
Gesetzes an der Wahl teilnehmen, schriftlich mit, 
daß Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu 
wählen sind. In der Mitteilung ist ferner anzugeben: 

1. der voraussichtliche Beginn der Amtszeit der zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer? 

2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer? 
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3. die Finnen und die Anschriften der Unternehmen, 
deren Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, so¬ 
wie die Zahlen der in diesen Unternehmen in der 
Regel beschäftigten Arbeitnehmer. 

(2) Jedes Unternehmen macht die in Absatz 1 
bezeichnete Mitteilung sowie die Anschriften der 
Betriebe des Unternehmens unverzüglich durch 
Aushang an einer oder mehreren geeigneten, den 
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen in den 
Betrieben des Unternehmens bekannt. 

(3) Gleichzeitig mit dem Aushang der Bekanntma¬ 
chung nach Absatz 2 übersendet jedes Unternehmen 
einen Abdruck der Bekanntmachung 

1. dem Konzernbetriebsrat, 

2. dem Gesamtbetriebsrat, 

3. den in dem Unternehmen bestehenden Betriebs¬ 
räten, 

4. den in dem Unternehmen vertretenen Gewerk¬ 
schaften, 

5. den nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfas¬ 
sungsgesetzes durch Tarifvertrag errichteten 
Vertretungen für im Flugbetrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer. 

Sind in einem Unternehmen, dessen Arbeitnehmer 
an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nach dieser 
Verordnung teilnehmen, auch nach der Ersten oder 
Zweiten Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wäh¬ 
len, und beginnt die Amtszeit dieser Aufsichtsrats¬ 
mitglieder nicht mehr als sechs Monate vor oder 
nach dem Beginn der Amtszeit der nach dieser Ver¬ 
ordnung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder, so 
teilt das Unternehmen dies gleichzeitig den in Satz 1 
Nr. 2, 3 und 5 bezeichneten Arbeitnehmervertretun¬ 
gen mit. Satz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn 
die Arbeitnehmer eines Unternehmens nach dieser 
Verordnung an der Wahl von Mitgliedern der Auf¬ 
sichtsräte mehrerer Unternehmen teilnehmen. 

§3 

Wahlvorstände 

(1) Die rechtzeitige Einleitung und die Durchfüh¬ 
rung der Wahl sowie die Feststellung des Wahler¬ 
gebnisses obliegen dem Hauptwahlvorstand. 

(2) In den einzelnen Unternehmen wird die Wahl 
im Auftrag und nach den Richtlinien des Haupt¬ 
wahlvorstands durch Unternehmenswahlvorstände 
durchgeführt. Besteht ein Unternehmen aus einem 
Betrieb, so tritt an die Stelle des Unternehmens¬ 
wahlvorstands der Betriebs wahlvorstand; dieser 
nimmt die aus dieser Verordnung sich ergebenden 
Aufgaben des Unternehmenswahlvorstands wahr. 

(3) In den einzelnen Betrieben jedes Unterneh¬ 
mens wird die Wahl im Auftrag und nach den Richt¬ 
linien des Haupt wähl vor Stands und des Unterneh¬ 
menswahlvorstands durch Betriebswahlvorstände 
durchgeführt. 

(4) Die Wahlvorstände werden unverzüglich nach 
der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung gebildet. 


54 

Zusammensetzung des Hauptwahlvorstands 

(1) Der Hauptwahlvorstand besteht aus drei Mit¬ 
gliedern. Die Arbeitnehmervertretungen, die nach 
Absatz 4 Mitglieder des Hauptwahlvorstands bestel¬ 
len, können die Zahl der Mitglieder erhöhen, wenn 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl 
erforderlich ist. Der Hauptwahlvorstand muß aus 
einer ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. 
Mitglieder des Hauptwahlvorstands können nur 
wahlberechtigte Arbeitnehmer von Unternehmen, 
deren Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, sein. 

(2) Im Hauptwahlvorstand sollen Arbeiter, in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
und leitende Angestellte angemessen vertreten sein. 
Dem Hauptwahlvorstand muß, wenn in den Unter¬ 
nehmen, deren Arbeitnehmer an der Wahl teilneh¬ 
men, insgesamt 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter {§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 

2. mindestens fünf in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte beschäf¬ 
tigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter angehören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende Ange¬ 
stellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) beschäftigt 
sind, mindestens ein leitender Angestellter ange¬ 
hören. 

(3) Für jedes Mitglied des Hauptwahlvorstands 
kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatz¬ 
mitglied bestellt werden. 

(4) Der Konzernbetriebsrat bestellt die Mitglieder 
des Hauptwahlvorstands, die Arbeiter oder in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte 
sind. Besteht auch eine nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes durch Tarifvertrag 
errichtete Vertretung für im Flugbetrieb beschäf¬ 
tigte Arbeitnehmer, so erfolgt die Bestellung 
gemeinsam mit dieser Vertretung. Besteht kein Kon¬ 
zernbetriebsrat, so werden diese Mitglieder des 
Hauptwahlvorstands gemeinsam 

1. vom Gesamtbetriebsrat des Unternehmens, in 
dessen Aufsichtsrat Mitglieder der Arbeitnehmer 
zu wählen sind, oder, wenn in dem Unternehmen 
nur ein Betriebsrat besteht, vom Betriebsrat, und 

2. vom Gesamtbetriebsrat des nach der Zahl der 
wahlberechtigten Arbeitnehmer größten anderen 
Unternehmens, in dem ein Betriebsrat besteht und 
dessen Arbeitnehmer nach § 4 oder § 5 des Geset¬ 
zes an der Wahl teilnehmen, oder, wenn in dem 
anderen Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, 
vom Betriebsrat, 

bestellt. Die Bestellung erfolgt nur durch die in 
Satz 3 Nr. 2 bezeichnete Arbeitnehmervertretung, 
wenn in dem Unternehmen, in dessen Aufsichtsrat 
Mitglieder der Arbeitnehmer zu wählen sind, kein 
Betriebsrat besteht. Besteht nur in diesem Unterneh¬ 
men ein Betriebsrat, so erfolgt die Bestellung nur 
durch die in Satz 3 Nr. 1 bezeichnete Arbeitneh¬ 
mervertretung. Soweit in den in Satz 3 bezeichneten 
Unternehmen nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Betriebs- 



Nr. 36 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 25. Juni 1977 


939 


Verfassungsgesetzes durch Tarifvertrag errichtete 
Vertretungen für irn Flugbetrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer bestehen, erfolgt die Bestellung 
gemeinsam mit diesen Vertretungen. 

(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallen¬ 
den Mitglieder werden in einer Versammlung lei¬ 
tender Angestellter des nach der Zahl der leitenden 
Angestellten größten Betriebs der Unternehmen, 
deren Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. 
Zur Teilnahme an der Versammlung sind die Ange¬ 
stellten berechtigt, die aus Anlaß der letzten 
Betriebsratswahl vom Wahlvorstand oder durch 
gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestell¬ 
ten zugeordnet worden sind. 

§5 

Zusammensetzung des Untemehmenswahlvorstands 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand besteht aus 
drei Mitgliedern. Der Gesamtbetriebsrat kann die 
Zahl der Mitglieder erhöhen, wenn dies zur ord¬ 
nungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich 
ist. Der Unternehmenswahlvorstand muß aus einer 
ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Mitglie¬ 
der des Untemehmenswahlvorstands können nur 
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Unternehmens 
sein. 

(2) Im Unternehmenswahlvorstand sollen Arbei¬ 
ter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete 
Angestellte und leitende Angestellte angemessen 
vertreten sein. Dem Unternehmenswahlvorstand 
muß, wenn in dem Unternehmen 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter (§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 

2. mindestens fünf in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte beschäf¬ 
tigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter angehören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende Ange¬ 
stellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) beschäftigt 
sind, mindestens ein leitender Angestellter ange¬ 
hören. 

(3) Für jedes Mitglied des Untemehmenswahlvor¬ 
stands kann für den Fall seiner Verhinderung ein 
Ersatzmitglied bestellt werden. 

(4) Der Gesamtbetriebsrat bestellt die Mitglieder 
des Unternehmenswahlvorstands, die Arbeiter oder 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte sind. Besteht kein Gesamtbetriebsrat, so 
erfolgt die Bestellung durch den Betriebsrat des 
nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
größten Betriebs, in dem ein Betriebsrat besteht. 
Sind auch Arbeitnehmer des Unternehmens im Flug¬ 
betrieb beschäftigt und besteht für diese Arbeitneh¬ 
mer eine nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsver¬ 
fassungsgesetzes durch Tarifvertrag errichtete Ver¬ 
tretung, so erfolgt die Bestellung gemeinsam mit 
dieser Vertretung. Besteht in dem Unternehmen 
kein Betriebsrat, so werden die in Satz 1 bezeichne- 
ten Mitglieder des Unternehmenswahlvorstands in 
einer Betriebsversammlung des nach der Zahl der 


wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt. 

(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallen¬ 
den Mitglieder werden in einer Versammlung lei¬ 
tender Angestellter des nach der Zahl der leitenden 
Angestellten größten Betriebs mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt. Zur Teilnahme an 
der Versammlung sind die Angestellten berechtigt, 
die aus Anlaß der letzten Betriebsratswahl vom 
Wahlvorstand oder durch gerichtliche Entscheidung 
den leitenden Angestellten zugeordnet worden sind. 

§6 

Zusammensetzung des Betriebswahlvorstands 

(1) Der Betriebswahlvorstand besteht aus drei 
Mitgliedern. Der Betriebsrat kann die Zahl der Mit¬ 
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Wahl erforderlich ist. Der 
Betriebswahlvorstand muß aus einer ungeraden Zahl 
von Mitgliedern bestehen. Mitglieder des Betriebs¬ 
wahlvorstands können nur wahlberechtigte Arbeit¬ 
nehmer des Betriebs sein. 

(2) Im Betriebswahlvorstand sollen Arbeiter, in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte und leitende Angestellte angemessen vertre¬ 
ten sein. Dem Betriebswahlvorstand muß, wenn in 
dem Betrieb 

1. mindestens fünf wahlberechtigte Arbeiter (§ 3 
Abs. 2 des Gesetzes) beschäftigt sind, mindestens 
ein Arbeiter angehören, 

2. mindestens fünf in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichnete wahlberechtigte Angestellte beschäf¬ 
tigt sind, mindestens ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter angehören, 

3. mindestens fünf wahlberechtigte leitende Ange¬ 
stellte (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes) beschäftigt 
sind, mindestens ein leitender Angestellter ange¬ 
hören. 

(3) Für jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands 
kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatz¬ 
mitglied bestellt werden. 

(4) Der Betriebsrat bestellt die Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands, die Arbeiter oder in § 3 Abs. 
3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte sind. 
Besteht kein Betriebsrat, so werden die in Satz 1 
bezeichneten Mitglieder des Betriebswahlvorstands 
in einer Betriebsversammlung mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt. 

(5) Die auf die leitenden Angestellten entfallen¬ 
den Mitglieder werden in einer Versammlung lei¬ 
tender Angestellter des Betriebs mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gewählt. Zur Teilnahme 
an der Versammlung sind die Angestellten berech¬ 
tigt, die aus Anlaß der letzten Betriebsratswahl vom 
Wahlvorstand oder durch gerichtliche Entscheidung 
den leitenden Angestellten zugeordnet worden sind. 

(6) Ist für einen Betrieb mit nicht mehr als 20 
wahlberechtigten Arbeitnehmern innerhalb von 
zwei Wochen nach der in § 2 bezeichneten Bekannt¬ 
machung kein Betriebswahlvorstand gebildet, so 
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beauftragt der Unternehmens wähl Vorstand für die¬ 
sen Betrieb den Betriebswahl Vorstand eines anderen 
Betriebs des Unternehmens mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Betriebswahlvorstands. Der beauf¬ 
tragte Betriebswahlvorstand kann beschließen, daß 
in dem Betrieb, für den kein Betriebswahlvorstand 
gebildet worden ist, die Stimmabgabe bei den im 
Ersten und im Zweiten Abschnitt bezeichneten 
Abstimmungen und Wahlen schriftlich erfolgt. Im 
Fall des Satzes 2 erhalten die wahlberechtigten 
Arbeitnehmer dieses Betriebs die in § 19 Abs. 1 be- 
zeichneten Unterlagen für die schriftliche Stimmab¬ 
gabe, ohne daß es eines Verlangens bedarf; die in 
den §§ 16, 40 und 42 bezeichneten Ausschreiben sind 
um folgende Angaben zu ergänzen: 

U daß für den Betrieb die schriftliche Stimmabgabe 

beschlossen ist; 

2. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 

Betriebswahlvorstand eingegangen sein müssen. 

(7) Ist in einem Unternehmen mit nicht mehr als 
20 wahlberechtigten Arbeitnehmern innerhalb von 
zwei Wochen nach der in § 2 bezeichneten Bekannt¬ 
machung weder ein Betriebswahlvorstand noch ein 
Unternehmenswahlvorstand gebildet, so ist Absatz 6 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß an 
die Stelle des Unternehmens wahlvorstands der 
Hauptwahlvorstand tritt. 

§7 

Mitteilungspflicht 

(1) Der Haupt wähl Vorstand teilt unverzüglich 
nach seiner Bildung den Unternehmen, deren 
Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, sowie den 
Unternehmenswahlvorständen schriftlich die Namen 
seiner Mitglieder und seine Anschrift mit. Jeder 
Unternehmenswahlvorstand übermittelt diese Mit¬ 
teilung unverzüglich den im Unternehmen vertrete¬ 
nen Gewerkschaften und den Betriebswahlvorstän¬ 
den. 

(2) Jeder Unternehmenswahlvorstand teilt unver¬ 
züglich nach seiner Bildung dem Hauptwahlvor¬ 
stand und den Betriebswahlvorständen schriftlich 
die Namen seiner Mitglieder und seine Anschrift 
mit. Jeder Unternehmenswahlvorstand teilt gleich¬ 
zeitig dem Hauptwahl vor st and mit, welche Gewerk¬ 
schaften im Unternehmen vertreten sind. 

(3) Jeder Betriebswahlvorstand teilt unverzüglich 
nach seiner Bildung dem Unternehmenswahlvor¬ 
stand schriftlich die Namen seiner Mitglieder und 
seine Anschrift mit. 

§8 

Geschäftsführung der Wahlvorstände 

(1) Jeder Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertre¬ 
ter. 

(2) Der Wahl Vorstand kann sich eine schriftliche 
Geschäftsordnung geben. Der Hauptwahlvorstand 
kann wahlberechtigte Arbeitnehmer von Unterneh¬ 
men, deren Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, 
der Unternehmenswahlvorstand kann wahlberech¬ 
tigte Arbeitnehmer des Unternehmens und der 


Betriebswahlvorstand kann wahlberechtigte Arbeit¬ 
nehmer des Betriebs als Wahlhelfer zu seiner Unter¬ 
stützung heranziehen. 

(3) Der Wahlvorstand faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder, über 
jede Sitzung des Wahlvorstands ist eine Nieder¬ 
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut 
der Beschlüsse enthält; bei Beschlüssen des 
Betriebswahlvorstands über die Eintragung von 
Arbeitnehmern in die Wählerliste als Arbeiter, als 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Ange¬ 
stellte oder als leitende Angestellte ist in der Nie¬ 
derschrift auch zu vermerken, ob sie ohne Gegen¬ 
stimme gefaßt worden sind. Mitglieder des Wahl¬ 
vorstands, gegen deren Stimmen ein Beschluß gefaßt 
worden ist, können verlangen, daß in der Nieder¬ 
schrift ihre abweichende Meinung vermerkt wird. 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstands zu unterzeich¬ 
nen; dies gilt auch für Bekanntmachungen, Aus¬ 
schreiben und weitere Niederschriften des Wahlvor¬ 
stands. 

(4) Die Unternehmen, deren Arbeitnehmer an der 
Wahl teilnehmen, haben die Wahlvorstände bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihnen 
den erforderlichen Geschäftsbedarf zur Verfügung 
zu stellen. 

(5) Die Wahlvorstände sollen dafür sorgen, daß 
ausländische Arbeitnehmer, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, rechtzeitig über den 
Anlaß der Wahl, das Wahlverfahren, die Abstim¬ 
mungen, die Aufstellung der Wählerliste und der 
Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die Stimm¬ 
abgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. 

§9 

Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach seiner Bildung eine Liste der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer des Betriebs (Wählerliste) auf, 
getrennt nach den Gruppen der Arbeiter (§ 3 Abs. 2 
des Gesetzes) und der Angestellten (§ 3 Abs. 3 des 
Gesetzes), letztere unterteilt nach den in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten und 
den leitenden Angestellten. Die Wahlberechtigten 
sollen in alphabetischer Reihenfolge mit Familien¬ 
name, Vorname und Geburtsdatum aufgeführt wer¬ 
den. 

(2) Jedes Mitglied des BetriebswahlvorsLands ist 
verpflichtet darauf hinzuwirken, daß die wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer in der Wählerliste in 
zutreffender Weise in Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichnete Angestellte und leitende 
Angestellte eingeteilt werden. Die Mitglieder des 
Betriebswahlvorstands sollen hierüber um eine 
Beschlußfassung ohne Gegenstimme bemüht sein. 
Hat der Betriebswahlvorstand hierüber ausschließ¬ 
lich Beschlüsse ohne Gegenstimme gefaßt, so ist 
§ 11 nicht anzuwenden. 

(3) Das Unternehmen hat den Betriebswahlvor¬ 
ständen alle für die Anfertigung der Wählerliste 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erfor- 
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derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es 
hat die Betriebswahlvorstände insbesondere bei der 
Einteilung der Arbeitnehmer in Arbeiter, in § 3 Abs. 
3 Nr. 1 des Gesetzes bezeiebnete Angestellte und 
leitende Angestellte zu unterstützen. 

(4) Der Betriebswahlvorstand berichtigt oder 
ergänzt die Wählerliste unverzüglich, wenn ein 
Arbeitnehmer 

1. in den Betrieb einlrilt oder aus ihm ausscheidet., 

2. das 18. Lebensjahr vollendet oder 

3. seine Eigenschaft als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneter Angestellter oder lei¬ 
tender Angestellter wechselt, 

oder wenn sich in sonstiger Weise die Vorausset¬ 
zungen, auf denen eine Eintragung in der Wähler¬ 
liste beruht, ändern. 

(5) An Wahlen und Abstimmungen können nur 
Arbeitnehmer teilnehmen, die in der Wählerliste 
eingetragen sind. 

§10 

Bekanntmachung über die Bildung der 
Wahlvorstände und die Wählerliste 

(1) Die Wählerliste, das Gesetz und diese Verord¬ 
nung sind unverzüglich bis zum Abschluß der Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme aus¬ 
zulegen. 

(2) Der Betriebswahlvorstand macht gleichzeitig 
mit der Auslegung der Wählerliste die Namen sei¬ 
ner Mitglieder und seine Anschrift sowie die 
Anschriften des Hauptwahl Vorstands und des Unter¬ 
nehmenswahlvorstands bekannt. In der Bekanntma¬ 
chung ist ferner anzugeben; 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. der Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wäh¬ 
lerliste nur innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
der Bekanntmachung schriftlich beim Betriebs¬ 
wahlvorstand eingelegt werden können; der 
letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. daß Einsprüche gegen Berichtigungen und Ergän¬ 
zungen der Wählerliste nur innerhalb von zwei 
Wochen seit der Berichtigung oder der Ergän¬ 
zung eingelegt werden können; 

5. daß an Wahlen und Abstimmungen nur Arbeit¬ 
nehmer teilnehmen können, die in der Wähler¬ 
liste eingetragen sind. 

(3) Hat der Betriebs wähl Vorstand bei der Aufstel¬ 
lung der Wählerliste nach § 9 Abs. 1 über die 
Eintragung der wahlberechtigten Arbeitnehmer als 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich- 
nete Angestellte oder leilende Angestellte nicht 
ausschließlich Beschlüsse ohne Gegenstimme 
gefaßt, so muß die Bekanntmachung nach Absatz 2 
auch die folgenden Angaben enthalten: 

1. daß jeder Arbeitnehmer innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung schrift¬ 
lich vom Betriebswahlvorstand die Änderung sei¬ 
ner Eintragung als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 


des Gesetzes bezeichneter Angestellter oder lei¬ 
tender Angestellter in der Wählerliste verlangen 
kann; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

2. daß ein Arbeitnehmer entsprechend seinem Ver¬ 
langen als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter oder leitender 
Angestellter in die Wählerliste eingetragen wird, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands 
dem Verlangen zustimmt; 

3. daß gegen die Richtigkeit der Wählerliste nur 
Einspruch eingelegt werden kann, soweit nicht 
nach Nummer 1 eine Änderung der Wählerliste 
verlangt werden kann. 

(4) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung am Tage ihres Erlasses an einer oder meh¬ 
reren geeigneten, den Wahlberechtigten zugängli¬ 
chen Stellen im Betrieb bis zum Abschluß der Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer aus. 
Die Bekanntmachung ist in gut lesbarem Zustand zu 
erhalten. Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf 
der Bekanntmachung den ersten und den letzten Tag 
des Aushangs. 

§11 

Änderungsverlangen 

(1) Jeder Arbeitnehmer kann innerhalb von zwei 
Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung nach § 10 
Abs. 2 und 3 schriftlich vom Betriebswahlvorstand 
verlangen, daß seine Eintragung in der Wählerliste 
als Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneter Angestellter oder leitender Angestell¬ 
ter geändert wird. 

(2) Verlangt ein Arbeitnehmer nach Absatz 1 die 
Änderung seiner Eintragung in der Wählerliste, so 
ist er entsprechend seinem Verlangen einzutragen, 
wenn ein Mitglied des Betriebswahlvorstands dein 
Verlangen zustimmt. Eine Zustimmung nach Satz 1 
kann nur innerhalb einer Woche nach Ablauf der in 
Absatz 1 bestimmten Frist erteilt werden; sie ist 
schriftlich gegenüber dem Betriebswahlvorstand zu 
erklären. 

(3) Gegen die Änderung der Eintragung eines 
Arbeitnehmers in der Wählerliste nach Absatz 2 als 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ter Angestellter oder leitender Angestellter kann 
das Arbeitsgericht von einem Mitglied des Betriebs¬ 
wahlvorstands, das dem Änderungsverlangen nicht 
zugestimmt hat, angerufen werden. 

§12 

Übersendung der Wählerliste 

(1) Der Betriebswahlvorstand übersendet dem 
Unternehmenswahlvorstand unverzüglich nach 
Ablauf der in § 11 Abs. 1 bestimmten Frist minde¬ 
stens zwei Abdrucke der Wählerliste und teilt ihm 
die Zahlen der in der Regel im Betrieb beschäftigten 
Arbeiter, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne- 
ten Angestellten und leitenden Angestellten mit. Ist 
nach § 11 Abs. 1 die Änderung der Wählerliste 
verlangt worden, so erfolgt die Übersendung unver¬ 
züglich nach Ablauf der in § 11 Abs. 2 Satz 2 be¬ 
stimmten Frist. Der Unternehmenswahlvorstand 
übersendet dem Hauptwahlvorstand unverzüglich je 
einen Abdruck der Wählerlisten der Betriebe des 
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Unternehmens und teilt ihm die Zahlen der in der 
Regel im Unternehmen beschäftigten Arbeiter, in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und leitenden Angestellten mit. 

(2) Der Betriebswahlvorstand teilt Berichtigungen 
und Ergänzungen der Wählerliste dem Unterneh¬ 
menswahlvorstand unverzüglich mit. Der Unterneh¬ 
menswahlvorstand teilt diese Berichtigungen und 
Ergänzungen dem Hauptwahlvorstand unverzüglich 
mit. 

§ 13 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste 

(1) Gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann 
Einspruch eingelegt werden, soweit nicht nach § 11 
Abs. 1 eine Änderung der Eintragung als Arbeiter, 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneter Ange¬ 
stellter oder leitender Angestellter in der Wähler¬ 
liste verlangt werden kann. Einsprüche gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste können nur innerhalb 
von zwei Wochen seit Erlaß der Bekanntmachung 
nach § 10 Abs. 2 und 3 schriftlich beim Betriebs¬ 
wahlvorstand eingelegt werden. Einsprüche gegen 
Berichtigungen und Ergänzungen der Wählerliste 
können nur innerhalb von zwei Wochen seit der 
Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt werden. 

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 ist unverzüg¬ 
lich zu entscheiden. Ist ein Einspruch begründet, so 
wird die Wählerliste berichtigt. Der Betriebswahl¬ 
vorstand teilt die Entscheidung demjenigen, der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich 
mit. 

Zweiter Unterabschnitt 
Abstimmung über die Art der Wahl 

§14 

Bekanntmachung 

(1) Sind in den Unternehmen, deren Arbeitneh¬ 
mer an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt 
nicht mehr als 8 000 Arbeitnehmer beschäftigt, so 
erläßt der Elauptwahlvorstand unverzüglich nach 
Übersendung der Wählerlisten eine Bekanntma¬ 
chung. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

E den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt-, 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in unmittelbarer Wahl gewählt werden, wenn 
nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die 
Wahl durch Wahlmänner beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, von denen ein Antrag auf Abstimmung dar¬ 
über, daß die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner erfolgen 
soll, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Hauptwahlvorstand eingereicht 
werden kann; der letzte Tag der Frist ist anzuge¬ 
ben; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 


6. daß ein Beschluß über die Wahl der Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 
nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt werden kann; 

7. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

Sind nach den Vorschriften dieser Verordnung 
Wahlmänner bereits gewählt, deren Amtszeit bei 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht beendet 
ist, so muß die Bekanntmachung die in Absatz 2 Satz 
2 bezeichneten Angaben enthalten. 

(2) Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehmer 
an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt 
mehr als 8 000 Arbeitnehmer beschäftigt, so erläßt 
der Hauptwahlvorstand zu dem in Absatz 1 Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt eine Bekanntmachung. Sie 
muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner gewählt werden, wenn nicht 
die wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittel¬ 
bare Wahl beschließen; 

3. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, von denen ein Antrag auf Abstimmung dar¬ 
über, daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in unmittelbarer Wahl gewählt werden 
sollen, unterzeichnet sein muß; 

4. daß ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Hauptwahlvorstand eingereicht 
werden kann; der letzte Tag der Frist ist anzuge¬ 
ben; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 

6. daß ein Beschluß über die unmittelbare Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nur mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt 
werden kann; 

7. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

Die Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn nach 
den Vorschriften dieser Verordnung Wahlmänner 
bereits gewählt sind, deren Amtszeit bei Beginn der 
Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer noch nicht beendet ist, 

(3) Der Hauptwahlvorstand übersendet die 
Bekanntmachung den Unternehmenswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben der 
Unternehmen auszuhängen ist. Der Unternehmens¬ 
wahlvorstand übersendet die Bekanntmachung und 
die Mitteilung des Hauptwahlvorstands den 
Betriebswahlvorständen. Der Betriebswahlvorstand 
hängt die Bekänntmachung an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bis zum Aushang des Wahlaus- 
schreibens nach § 40 oder § 67 aus. Die Bekanntma¬ 
chung ist in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Der 
Betriebswahlvorstand vermerkt auf der Bekanntma¬ 
chung den ersten und den letzten Tag des Aushangs. 
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(4) Der Hauptwahl Vorstand übersendet die 
Bekanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß 
den Unternehmen, deren Arbeitnehmer an der Wahl 
teilnehmen, und den in diesen Unternehmen vertre¬ 
tenen Gewerkschaften. 

§15 

Antrag auf Abstimmung 

(1) Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehmer 
an der Wahl teil nehmen, in der Regel insgesamt 
nicht mehr als 8 000 Arbeitnehmer beschäftigt, so 
kann ein Antrag auf Abstimmung darüber, daß die 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner erfolgen soll, gestellt werden. 
Wenn die in § 14 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Voraus¬ 
setzungen vorliegen, ist Absatz 2 anzuwenden. 

(2) Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehmer 
an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt 
mehr als 8 000 Arbeitnehmer beschäftigt, so kann 
ein Antrag auf Abstimmung darüber, daß die Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittel¬ 
barer Wahl gewählt werden sollen, gestellt werden; 
dies gilt auch, wenn die in § 14 Abs. 2 Satz 3 be¬ 
zeichneten Voraussetzungen vorliegen. 

(3) Ein Antrag auf Abstimmung ist innerhalb von 
zwei Wochen seit dem für den Aushang der 
Bekanntmachung nach § 14 bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Hauptwahlvorstand einzureichen. 
Der Hauptwahlvorstand prüft unverzüglich nach 
Eingang eines Antrags dessen Gültigkeit. 

(4) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeitnehmer unterzeichnet und fristge¬ 
recht eingereicht worden ist. 

(5) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Haupt¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§ 16 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt ein gültiger Antrag nach § 15 vor, so 
erläßt der Hauptwahlvorstand unverzüglich ein 
Ab Stimmung sau ss ehr eiben. Die Abstimmung soll 
innerhalb von zwei Wochen seit dem für den Aus¬ 
hang des AbstimmungsSchreibens bestimmten Zeit¬ 
punkt stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

4. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeitneh¬ 
mer, deren Beteiligung an der Abstimmung erfor¬ 
derlich ist; 

5. daß der Beschluß nur mit der Mehrheit der abge¬ 
gebenen Stimmen gefaßt werden kann-, 

6. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 


(3) Der Hauptwahlvorstand übersendet das 
Abstimmungsausschreiben den Unternehmenswahl¬ 
vorständen und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt 
mit, von dem ab das Abstimmungsausschreiben in 
den Betrieben des Unternehmens auszuhängen ist. 
Jeder Unternehmenswahlvorstand übersendet das 
Abstimmungsausschreiben und die Mitteilung den 
Betriebswahlvorständen. Jeder Betriebswahlvor¬ 
stand ergänzt das Abstimmungsausschreiben um die 
folgenden Angaben: 

1. Ort und Zeit der Stimmabgabe; 

2. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

3. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

(4) Der Betriebswahlvorstand hängt das Abstim¬ 
mungsausschreiben an einer oder mehreren geeig¬ 
neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen im 
Betrieb bis zum Abschluß der Stimmabgabe aus. Das 
Abstimmungsausschreiben ist in gut lesbarem 
Zustand zu erhalten. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt auf dem Abstimmungsausschreiben den 
ersten und den letzten Tag des Aushangs. § 14 
Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 17 

Stimmabgabe 

(1) Die Stimmzettel für die Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für die Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet die 
Stimmzettel und die Wahlumschläge rechtzeitig den 
Unternehmenswahlvorsitänden. Die Unternehmens¬ 
wahlvorstände leiten die Stimmzettel und die Wahl¬ 
umschläge rechtzeitig an die Betriebswahlvorstände 
weiter. 

(3) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille des 
Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

§ 18 

Abstimmungsvorgang 

(1) Der Betriebswahlvorstand hat geeignete Vor¬ 
kehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung 
der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die 
Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer Wahl¬ 
urnen zu sorgen. Die Wahlurne muß vom Betriebs¬ 
wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, 
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daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht her¬ 
ausgenommen werden können, ohne daß die Urne 
geöffnet wird. 

(2) Während der Abstimmung müssen mindestens 
zwei Mitglieder des Betriebswahlvorstands im Wahl¬ 
raum anwesend sein? sind Wahlhelfer bestellt, so 
genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des 
Betriebswahlvorstands und eines Wahlhelfers. 

(3) Der Abstimmende händigt den Wahlumschlag, 
in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der 
Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mit¬ 
glied des Betriebswahlvorstands aus, wobei er sei¬ 
nen Namen angibt. Der Wahlumschlag ist in Gegen¬ 
wart des Abstimmenden in die Wahlurne einzuwer¬ 
fen, nachdem die Stimmabgabe in der Wählerliste 
vermerkt worden ist. 

(4) Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder 
erfolgt die Stimmauszählung nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Stimmabgabe, so hat der Betriebs¬ 
wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahlurne so 
zu verschließen und aufzubewahren, daß der Ein¬ 
wurf oder die Entnahme von Stimmzetteln ohne 
Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Bei 
Wiedereröffnung der Abstimmung oder bei Ent¬ 
nahme der Stimmzettel zur Stimmauszählung hat 
sich der Betriebswahlvorstand davon zu überzeu¬ 
gen, daß der Verschluß unversehrt ist. 

§ 19 

Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Einem Abstimmungsberechtigten, der im Zeit¬ 
punkt der Abstimmung wegen Abwesenheit vom 
Betrieb verhindert ist, seine Stimme persönlich 
abzugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Abstimmungsausschreiben, 

2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Abstimmenden abzuge¬ 
bende Erklärung, in der dieser gegenüber dem 
Betriebswahlvorstand versichert, daß er den 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Abstimmungsbe¬ 
rechtigten sowie den Vermerk „Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Abstimmungsberechtigten 
ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der 
schriftlichen Stimmabgabe (§ 20 Abs. 1) aushändi¬ 
gen oder übersenden. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt die Aushändigung oder die Übersendung der 
Unterlagen in der Wählerliste. 

(2) Abstimmungsberechtigte, von denen dem 
Betriebswahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeit¬ 
punkt der Abstimmung nach der Eigenart ihres 
Beschäftigungsverhältnisses voraussichtlich nicht 
im Betrieb anwesend sein werden (insbesondere in 
Heimarbeit Beschäftigte und Außenarbeiter), erhal¬ 
ten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne 
daß es eines Verlangens des Abstimmungsberechtig¬ 
ten bedarf. 


(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die 
räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann 
der Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmab¬ 
gabe beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. 

(4) Der Hauptwahivorstand übersendet den 
Unternehmenswahlvorständen die in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen für die schriftliche Stimm¬ 
abgabe. Jeder Unternehmenswahlvorstand übersen¬ 
det den Betriebswahlvorständen diese Unterlagen 
auf Anforderung. 

§20 

Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe 

(1) Der Abstimmende gibt seine Stimme in der 
Weise ab, daß er 

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in dem zugehörigen Wahlumschlag 
verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebswahlvorstand die Stimmab¬ 
gabe in der Wählerliste und legt die Wahlum¬ 
schläge ungeöffnet in die Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlun¬ 
terlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

§21 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und stellt fest, wieviel Stimmen für und 
wieviel Stimmen gegen den Antrag abgegeben wor¬ 
den sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 
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§22 

Abstimmungsniederschrift 
des Betriebswahlvorstands 

(1) Nach der Stimmauszählung stellt der Betriebs- 
wahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebs wähl Vorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die 
Abstimmungsniederschrift. Der Unternehmens wahl- 
vorstand übermittelt unverzüglich dem Hauptwahl¬ 
vorstand eingeschrieben, fernschriftlich oder durch 
Boten die Abstimmungsniederschriften der Betriebs¬ 
wahlvorstände. 

§ 23 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 
Abstiminungsniederschrift des Hauptwahlvorstands 

Der Hauptwahlvorstand ermittelt an Hand der 
Abstimmungsniederschriften der Betriebswahlvor- 
stände das Abstimmungsergebnis und stellt in einer 
Niederschrift fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§24 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Hauptwahl vor stand übermittelt das Abstim¬ 
mungsergebnis den Unternehmenswahlvorständen. 
Jeder Unternehmenswahlvorstand übermittelt das 
Abstimmungsergebnis den Betriebs wähl Vorständen. 
Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Abstimmungs¬ 
ergebnis durch zweiwöchigen Aushang in gleicher 
Weise wie das Abstimmungsausschreiben bekannt. 

Dritter Unterabschnitt 
Verteilung der Sitze, Wahlvorschläge 

Erster Titel 

§25 

Verteilung der Sitze der 

Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

(1) Der Hauptwahlvorstand stellt die Verteilung 
der Sitze der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 


ratsmitglieder der Arbeitnehmer auf die Arbeiter, 
die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Angestellten und die leitenden Angestellten fest. 

(2) Die Errechnung der auf die Arbeiter und die 
Angestellten entfallenden Aufsichtsratsmitglieder 
(§ 15 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu werden 
die Zahl der Arbeiter und die Zahl der Angestellten 
der Unternehmen, deren Arbeitnehmer an der Wahl 
teilnehmen, in einer Reihe nebeneinandergestellt 
und beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt Die ermittel¬ 
ten Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter 
den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Unternehmensangehörige 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wäh¬ 
len sind. Die Arbeiter und die Angestellten erhalten 
jeweils so viele Aufsichtsratsmitglieder zugeteilt, 
wie Höchstzahlen auf sie entfallen. Wenn die nied¬ 
rigste in Betracht kommende Höchstzahl auf beide 
Gruppen zugleich entfällt, entscheidet das Los dar¬ 
über, welcher Gruppe der Sitz zufällt. 

(3) Würde nach Absatz 2 auf die Arbeiter nicht 
mindestens ein Sitz entfallen, so erhalten sie einen 
Sitz; die Zahl der Sitze der Angestellten vermindert 
sich entsprechend. Würden nach Absatz 2 auf die 
Angestellten nicht mindestens zwei Sitze entfallen, 
so erhalten sie zwei Sitze; die Zahl der Sitze der 
Arbeiter vermindert sich entsprechend. 

(4) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der auf 
die leitenden Angestellten entfallenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Angestellten erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Absatz 2 Satz 2 bis 
6 ist sinngemäß anzuwenden. Würde nach den Sät¬ 
zen 1 und 2 auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der leitenden Angestellten vermindert sich 
entsprechend. Würde nach den Sätzen 1 und 2 auf 
die leitenden Angestellten nicht mindestens ein Sitz 
entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der 
Sitze der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten vermindert sich entsprechend. 

Zweiter Titel 
Wahlvorschläge 

§26 

Bekanntmachung über die Einreichung 
von Wahl Vorschlägen 

(1) Der Hauptwahlvorstand erläßt gleichzeitig mit 
der Bekanntmachung nach § 14 eine Bekanntma¬ 
chung über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer. Die Bekanntmachung muß folgende Anga¬ 
ben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 
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2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglie- 
der der Arbeitnehmer, getrennt nach Aufsichts¬ 
ratsmitgliedern der Arbeiter, Aufsichtsratsmit¬ 
gliedern der Angestellten, die auf die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneien Ange¬ 
stellten entfallen, Aufsichtsratsmitgliedern der 
Angestellten, die auf die leitenden Angestellten 
entfallen, und Aufsichtsratsmitgliedern, die Ver¬ 
treter von Gewerkschaften sind; 

3. daß Wahlvorschläge für die Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer beim Haupt¬ 
wahlvorstand innerhalb von zehn Wochen seit 
dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich eingereicht werden können; der letzte 
Tag der Frist ist anzugeben; 

4. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahlvorschlag für Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten, von denen ein Wahl Vorschlag für Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Angestellten, die auf 
diese Angestellten entfallen, unterzeichnet sein 
muß; 

6. daß der Wahl Vorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von Abstimmungsvorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung aufge- 
stellt wird und daß hierüber eine gesonderte 
Bekanntmachung erlassen wird; 

7. daß ein Wahlvorschlag für Aufsichtsratsmitglie¬ 
der, die Vertreter von Gewerkschaften sind, nur 
von einer Gewerkschaft eingereicht werden 
kann, die in einem Unternehmen vertreten ist, 
dessen Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen; 

8. daß, soweit für die 

a) Aufsichtsratsmitglieder der Arbeiter, 

b) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneten Angestellten entfallen, 

c) Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen, 

nur ein Wahlvorschlag gemacht wird, dieser 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Aufsichtsratsmitglieder auf die Arbeiter, die in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Angestellten oder die leitenden Angestellten ent¬ 
fallen; 

9. daß, soweit für die Aufsichtsratsmitglieder, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, nur ein 
Wahlvorschlag gemacht wird, dieser mindestens 
doppelt so viele Bewerber enthalten muß, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind; 

10. daß in jedem Wahlvorschlag zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden kann 
und daß für einen Bewerber, der Arbeiter ist, 
nur ein Arbeiter, für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten nur ein 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneter 
Angestellter und für einen leitenden Angestell¬ 
ten nur ein leitender Angestellter als Ersatzmit¬ 
glied vorgeschlagen werden kann; 


11. daß bei Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auch 
das zusammen mit ihm vorgeschlagene Ersatz¬ 
mitglied gewählt ist; 

12. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet die 
Bekanntmachung den Unternehmenswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben der 
Unternehmen auszuhängen ist. Jeder Unternehmens¬ 
wahlvorstand übersendet die Bekanntmachung und 
die Mitteilung des Hauptwahlvorstands den 
Betriebswahlvorständen. Jeder Betriebswahlvor¬ 
stand ergänzt die Bekanntmachung um die folgen¬ 
den Angaben: 

1. den Ort, an dem die Wählerliste, das Gesetz und 
diese Verordnung ausliegen; 

2. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

3. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand 
abzugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

(3) Der Betriebswahlvorstand hängt die Bekannt¬ 
machung an einer oder mehreren geeigneten, den 
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen im Betrieb 
bis zum Abschluß der Wahl der Aufsichtsratsmit¬ 
glieder aus. Die Bekanntmachung ist in gut lesbarem 
Zustand zu erhalten. Der Betriebswahlvorstand ver¬ 
merkt auf der Bekanntmachung den ersten und den 
letzten Tag des Aushangs. 

(4) Der Hauptwahlvorstand übersendet die 
Bekanntmachung unverzüglich nach ihrem Erlaß 
den Unternehmen, deren Arbeitnehmer an der Wahl 
tedlnehmen, und den in diesen Unternehmen vertre¬ 
tenen Gewerkschaften. 

§27 

Wahlvorschläge der Arbeiter 
und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten 

(1) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeiter können die wahlberechtigten Arbeiter 
Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß 
von einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten 
Arbeiter unterzeichnet sein. 

(2) Zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, kön¬ 
nen die wahlberechtigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten Wahlvor¬ 
schläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß von 
einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 
unterzeichnet sein. 

(3) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zehn 
Wochen seit dem für den Aushang der Bekanntma¬ 
chung über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
bestimmten Zeitpunkt beim Hauptwahlvorstand 
schriftlich einzureichen. 

(4) Wird für einen Wahlgang nur ein Wahlvor¬ 
schlag eingereicht, so muß der Wahlvorschlag dop¬ 
pelt so viele Bewerber enthalten, wie Aufsichtsrats- 
mitglieder in dem Wahlgang zu wählen sind. 
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(5) Wahlgang im Sinne dieses Abschnitts ist 

1. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbei¬ 
ter, 

2. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 

3. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ange¬ 
stellten, die auf die leitenden Angestellten entfal¬ 
len, 

4. die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, die Vertre¬ 
ter von Gewerkschaften sind. 

(6) In jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Unternehmen 
und Betrieb aufzuführen. Die schriftliche Zustim¬ 
mung der Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvor¬ 
schlag und ihre schriftliche Versicherung, daß sie 
im Fall ihrer Wahl die Wahl annehmen werden, sind 
beizufügen. 

(7) Für jeden Wahlvorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Haupt¬ 
wahlvorstand die zur Beseitigung von Beanstandun¬ 
gen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen und Entscheidungen des Hauptwahl¬ 
vorstands entgegenzunehmen. Ist kein Unterzeich¬ 
ner des Wahlvorschlags ausdrücklich als Vor¬ 
schlagsvertreter bezeichnet, so wird der an erster 
Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsvertreter ange¬ 
sehen. 

(8) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Hat ein Wahlberech¬ 
tigter mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
hat er auf Aufforderung des Hauptwahlvorstands 
innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens 
jedoch innerhalb einer Woche zu erklären, welche 
Unterschrift er aufrechterhält. Unterbleibt die frist¬ 
gerechte Erklärung, so wird sein Name auf dem 
zuerst eingereichten Wahlvorschlag gezählt und auf 
den übrigen Wahl Vorschlägen gestrichen; sind meh¬ 
rere Wahlvorschläge, die von demselben Wahlbe¬ 
rechtigten unterzeichnet sind, gleichzeitig einge¬ 
reicht worden, so entscheidet das Los darüber, auf 
welchem Wahlvorschlag die Unterschrift gilt. 

(9) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvor¬ 
schlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 6 Satz 2) 
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, so hat er 
auf Aufforderung des Hauptwahlvorstands inner¬ 
halb einer Woche zu erklären, welche Bewerbung er 
aufrechterhält. Unterbleibt die fristgerechte Erklä¬ 
rung, so ist der Bewerber auf sämtlichen Wahlvor¬ 
schlägen zu streichen. 

§28 

Wahl Vorschläge der Gewerkschaften 

(1) Zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die 
Vertreter von Gewerkschaften sind, können die 
Gewerkschaften Wahlvorschläge machen, die in 
Unternehmen vertreten sind, deren Arbeitnehmer an 
der Wahl teilnehmcn. 


(2) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muß 
von einem hierzu bevollmächtigten Beauftragten 
dieser Gewerkschaft unterzeichnet sein. § 27 Abs. 3, 
5, 6 und 9 ist entsprechend anzuwenden. Wird nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht, so muß dieser min¬ 
destens doppelt so viele Bewerber enthalten, wie 
Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind. 

(3) § 27 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. Der 
in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Beauftragte gilt als 
Vorschlags Vertreter. Die Gewerkschaft kann einen 
anderen als den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Beauftragten als Vorschlagsvertreter benennen. 

§ 29 

Wahlvorschläge für Ersatzmitglieder 

(1) In jedem Wahlvorschlag kann zusammen mit 
jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmitglied des 
Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Für einen 
Bewerber, der Arbeiter ist, kann nur ein Arbeiter, 
für einen in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten nur ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes bezeichneter Angestellter und für einen 
leitenden Angestellten nur ein leitender Angestell¬ 
ter als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden. Für 
jeden Bewerber kann nur ein Ersatzmitglied vorge¬ 
schlagen werden. Ein Bewerber kann nicht sowohl 
als Mitglied als auch als Ersatzmitglied des Auf¬ 
sichtsrats vorgeschlagen werden. § 27 Abs. 9 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Jedes vorgeschlagene Ersatzmitglied ist in dem 
Wahlvorschlag unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, 
Unternehmen und Betrieb neben dem Bewerber auf¬ 
zuführen, für den es als Ersatzmitglied des Auf¬ 
sichtsrats vorgeschlagen wird. In dem Wahlvor¬ 
schlag ist kenntlich zu machen, wer als Mitglied 
und wer als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vorge¬ 
schlagen wird. § 27 Abs. 6 Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

Dritter Titel 

Zusätzliche Vorschriften 
für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

§30 

Bekanntmachung über die Abstimmung 
für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

(1) Der Hauptwahlvorstand erläßt gleichzeitig mit 
der Bekanntmachung nach § 14 eine Bekanntma¬ 
chung über die Abstimmung für den Wahl Vorschlag 
der leitenden Angestellten. Die Bekanntmachung 
muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. die Zahl der Bewerber, die der Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten enthalten muß; 

3. daß der Wahlvorschlag der leitenden Angestell¬ 
ten auf Grund von AbstimmungsVorschlägen 
durch Beschluß der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten in geheimer Abstimmung auf ge¬ 
stellt wird; 
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4. daß in jedem Abstimmungsvorschlag zusammen 
mit jedem Bewerber für diesen ein Ersatzmit¬ 
glied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden 
kann; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Abstimmungsvor- 
scblag für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten unterzeichnet sein muß; 

6. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende Ange¬ 
stellte in der Abstimmung ankreuzen kann; 

7. daß die leitenden Angestellten als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten 
aufgenommen werden, auf die mehr Stimmen 
entfallen, als der Hälfte der abgegebenen Stim¬ 
men, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahl Vorschlag enthalten muß, entspricht; 

8. daß, wenn in der ersten Abstimmung nicht die 
erforderliche Zahl von Bewerbern die in Num¬ 
mer 7 bezeichnete Mehrheit erreicht, zur Wahl 
der noch fehlenden Bewerber eine zweite 
Abstimmung stattfindet, und daß für die zweite 
Abstimmung eine gesonderte Bekanntmachung 
erfolgt; 

9. daß die in den Abstimmungsvorschlägen zusam¬ 
men mit den Gewählten aufgeführten Ersatzmit¬ 
glieder in den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten als Ersatzmitglieder des Aufsichts¬ 
rats auf genommen werden; 

10. den Zeitpunkt, bis zu dem Abstimmungsvor¬ 
schläge für die Abstimmung der leitenden Ange¬ 
stellten beim Hauptwahlvorstand eingereicht 
werden können; 

11. den Ort, an dem Abstimmungsvorschläge einzu¬ 
reichen sind (Anschrift des Hauptwahlvor- 
sitands); 

12. daß die leitenden Angestellten in Briefwahl 
abstimmen; 

13. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Hauptwahlvorstand eingehen müssen. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet die 
Bekanntmachung den Unternehmenswahlvorständen 
und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von 
dem ab die Bekanntmachung in den Betrieben der 
Unternehmen auszuhängen ist. Jeder Unternehmens¬ 
wahlvorstand übersendet die Bekanntmachung und 
die Mitteilung des Hauptwahlvorstands den 
Betriebswahlvorständen. Jeder Betriebswahlvor¬ 
stand ergänzt die Bekanntmachung um die Angabe 
des Orts, an dem die Abstimmungsvorschläge aus¬ 
gehängt werden. 

(3) § 26 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwen¬ 
den. 


§31 

Abstimmungsvorschläge der leitenden Angestellten 

(1) Für den Beschluß über den Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten können die wahlberechtigten 
leitenden Angestellten Abstimmungsvorschläge 
machen. Jeder Abstimmungsvorschlag muß von 
einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten 
leitenden Angestellten unterzeichnet sein. Abstim¬ 
mungsvorschläge sind innerhalb einer vom Haupt¬ 
wahl Vorstand zu bestimmenden Frist beim Haupt¬ 


wahlvorstand schriftlich einzureichen. Die Frist soll 
zwei Wochen betragen. Sie beginnt mit dem für den 
Aushang der Bekanntmachung nach § 30 bestimm¬ 
ten Zeitpunkt. 

(2) In jedem Abstimmungsvorschlag kann zusam¬ 
men mit jedem Bewerber für diesen ein leitender 
Angestellter als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats 
vorgeschlagen werden. § 29 Abs. 1 Satz 3 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(3) In jedem Abstimmungsvorschlag sind die 
Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter fortlau¬ 
fender Nummer und unter Angabe von Familien¬ 
name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäfti¬ 
gung, Unternehmen und Betrieb aufzuführen. Die 
schriftliche Zustimmung der Bewerber zur Auf¬ 
nahme in den Abstimmungsvorschlag sowie die 
schriftliche Versicherung, daß sie im Fall ihrer 
Wahl die Wahl annehmen werden, sind beizufügen. 
Ein Ersatzmitglied ist in dem Abstimmungsvor- 
schlag neben dem Bewerber aufzuführen, für den es 
als Ersatzmitglied vorgeschlagen wird. In dem 
Abstimmungsvorschlag ist kenntlich zu machen, wer 
als Bewerber und wer als Ersatzmitglied vorgeschla¬ 
gen wird. Auf Ersatzmitglieder sind die Sätze 1 und 
2 entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Hauptwahlvorstand prüft die Abstim¬ 
mungsvorschläge. Er übersendet die gültigen 
Abstimmungsvorschläge unverzüglich den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen. Jeder Unternehmenswahl¬ 
vorstand übersendet sie unverzüglich den Betriebs¬ 
wahlvorständen, Jeder Betriebswahlvorstand macht 
sie bis zu dem Tag bekannt, von dem ab das Abstim¬ 
mungsergebnis nach § 32 Abs. 9 Satz 3 in dem 
Betrieb bekanntgemacht wird; § 26 Abs. 3 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

(5) Ist nach Ablauf der in Absatz 1 bezeichneten 
Frist kein gültiger Abstimmungsvorschlag einge¬ 
reicht, so teilt dies der Hauptwahlvorstand unver¬ 
züglich den Unternehmenswahlvorständen mit. Die 
Unternehmenswahlvorstände leiten diese Mitteilung 
unverzüglich an die Betriebswahlvorstände weiter. 
Jeder Betriebswahlvorstand macht die Mitteilung in 
gleicher Weise bekannt wie Abstimmungsvor¬ 
schläge und fordert unter Hinweis auf den bevorste¬ 
henden Ablauf der zur Einreichung von Wahlvor- 
schlägen bestimmten Frist erneut dazu auf, Abstim¬ 
mungsvorschläge einzureichen. 

§32 

Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Der Hauptwahl Vorstand setzt den Tag der 
Abstimmung der leitenden Angestellten so fest, daß 
der Wahlvorschlag der leitenden Angestellten auch 
dann, wenn eine zweite Abstimmung erforderlich 
wird, spätestens dreizehn Wochen seit dem für den 
Aushang der Bekanntmachung nach § 26 bestimm¬ 
ten Zeitpunkt vorliegt. 

(2) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie der Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten Bewerber enthalten muß. 
Eine gesonderte Stimmabgabe für ein Ersatzmitglied 
des Aufsichtsrats ist nicht zulässig. 
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(3) Der Haupt.waldvorsl.and hat die Bewerber auf 
den Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Art der Beschäftigung, Unternehmen und 
Betrieb untereinander in alphabetischer Reihenfolge 
aufzuführen. Ist zusammen mit einem Bewerber für 
diesen ein Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so 
ist das Ersatzmitglied auf den Stimmzetteln neben 
dem Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend 
anzuwenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe ent¬ 
halten, wieviel Bewerber jeder Abstimmungsberech¬ 
tigte ankreuzen kann. Die Stimmzettel müssen sämt¬ 
lich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. 

(4) Der Abstimmen de kennzeichnet die von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an den im. 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Ungültig 
sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als der 
Abstimmende Stimmen hat, 

2. aus denen sich der Wille des Abstimmenden 
nicht eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 3 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 

(5) Die Abstimmung der leitenden Angestellten 
wird vom Hauptwahlvorstand durchgeführt. Uber 
die Abstimmung* Vorschläge stimmen die leitenden 
Angestellten in Briefwahl ab. Auf die schriftliche 
Stimmabgabe sind die §§ 18 bis 20 entsprechend 
anzuwenden. 

(6) Unmittelbar nach dem Zeitpunkt, bis zu dem 
die Wahlbriefe beim Hauptwahlvorstand eingehen 
müssen, zählt der Hauptwahl Vorstand öffentlich die 
Stimmen aus. Nach Öffnung der Wahlurne ent¬ 
nimmt er die Stimmzettel den Wahlumschlägen und 
zählt die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. Dabei ist die Gültigkeit der Stimmzettel 
zu prüfen. Befinden sich in einem Wahlumschlag 
mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so werden 
sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, nur ein¬ 
fach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

(7) Als Bewerber sind die leitenden Angestellten 
in den Wahlvorschlag auf genommen, auf die mehr 
Stimmen entfallen, als der Hälfte der abgegebenen 
Stimmen, geteilt durch die Zahl der Bewerber, die 
der Wahlvorschlag nach § 15 Abs. 5 Satz 3 des 
Gesetzes enthalten muß, entspricht. Wird diese 
Stimmenzahl von mehr leitenden Angestellten 
erreicht, als der Wahlvorschlag Bewerber enthalten 
muß, so sind nach der Reihenfolge der auf sie entfal¬ 
lenden Stimmenzahlen nur so viele leitende Ange¬ 
stellte in den Wahlvorschlag aufgenommen, wie 
dieser Bewerber enthalten muß. Wird die in Satz 1 
bezeichnete Stimmenzahl von weniger leitenden 
Angestellten erreicht, als der Wahl Vorschlag Bewer¬ 
ber enthalten muß, so werden die noch fehlenden 
Bewerber in einer zweiten Abstimmung ermittelt. 


(8) Ist ein leitender Angestellter als Bewerber in 
den Wahlvorschlag der leitenden Angestellten auf¬ 
genommen, so ist das in dem Abstimmungsvor¬ 
schlag neben diesem Bewerber aufgeführte Ersatz¬ 
mitglied als dessen Ersatzmitglied in den Wahl Vor¬ 
schlag der leitenden Angestellten aufgenommen. 

(9) Der Hauptwahlvorstand übermittelt das 
Abstimmungsergebnis und die Namen der in den 
Wahlvorschlag Aufgenommenen den Unterneh¬ 
menswahlvorständen. Jeder Unternehmenswahlvor¬ 
stand übermittelt das Abstimmungsergebnis und die 
Namen der in den Wahlvorschlag Aufgenommenen 
dem Betriebswahlvorstand. Jeder Betriebswahlvor¬ 
stand gibt das Abstimmungsergebnis und die Namen 
der in den Wahl vor schlag Auf genommenen durch 
zweiwöchigen Aushang bekannt; § 26 Abs. 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

§ 33 

Abstimmungsniederschrift 

Nach Abschluß der Abstimmung stellt der Haupt¬ 
wahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1. die Wahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber entfal¬ 
lenden Stimmen; 

5. die Namen der in den Wahlvorschlag auf genom¬ 
menen Bewerber und Ersatzmitglieder; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 34 

Zweite Abstimmung der leitenden Angestellten 

(1) Ist durch die Abstimmung der leitenden An¬ 
gestellten nicht die erforderliche Zahl von Bewer¬ 
bern in den Wahlvorschlag aufgenommen worden, 
so ist unverzüglich eine zweite Abstimmung ein¬ 
zuleiten. 

(2) Der Hauptwahlvorstand erläßt für die zweite 
Abstimmung eine Bekanntmachung. Sie muß fol¬ 
gende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. die Zahl der für den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten noch fehlenden Bewerber; 

3. daß für die zweite Abstimmung neue Abstim¬ 
mungsvorschläge beim Hauptwahlvorstand ein¬ 
gereicht werden können; der letzte Tag der Ein¬ 
reichungsfrist ist anzugeben; 

4. die Zahl der Bewerber, die jeder leitende Ange¬ 
stellte in der zweiten Abstimmung ankreuzen 
kann; 

5. daß nach der zweiten Abstimmung so viele Be¬ 
werber, wie nach der ersten Abstimmung an der 
erforderlichen Zahl von Bewerbern fehlen, nach 
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen¬ 
zahlen in den Wahlvorschlag aufgenommen wer¬ 
den; 

6. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Hauptwahlvorstand eingehen müssen. 

§ 26 Abs. 3 und 4 und § 30 Abs. 2 sind entsprechend 
anzuwenden. 
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(3) Für die zweite Abstimmung können innerhalb 
einer vom Hauptwahlvorstand zu bestimmenden 
Frist neue Abstimmungsvorschläge eingereicht wer¬ 
den. Die Frist soll eine Woche betragen; sie beginnt 
mit dem für den Aushang der Bekanntmachung be¬ 
stimmten Zeitpunkt. 

(4) Jeder Abstimmungsberechtigte kann so viele 
Bewerber ankreuzen, wie in der zweiten Abstim¬ 
mung noch in den Wahl Vorschlag aufzunehmen 
sind. § 32 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 6 ist anzu¬ 
wenden. 

(5) Nach der zweiten Abstimmung werden so 
viele Bewerber in den Wahlvorschlag der leitenden 
Angestellten nach der Reihenfolge der auf sie ent¬ 
fallenden Stimmenzahlen aufgenommen, wie nach 
der ersten Abstimmung an der erforderlichen Zahl 
von Bewerbern noch fehlten; die in § 32 Abs. 7 
Satz 1 bezeichnete Stimmenzahl ist nicht erforder¬ 
lich. § 32 Abs. 8 und 9 ist anzuwenden. 

(6) Für die Niederschrift über die zweite Abstim¬ 
mung ist § 33 anzuwenden. 

Vierter Titel 

Prüfung und Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge 

§ 35 

Prüfung der Wahl vor Schläge 

(1) Der Hauptwahlvorstand bestätigt dem Vor¬ 
schlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der Ein¬ 
reichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Hauptwahlvorstand bezeichnet den Wahl¬ 
vorschlag, wenn er nicht mit einem Kennwort ver¬ 
sehen ist, mit Familienname und Vorname des an 
erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat unverzüg¬ 
lich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei Ungültig¬ 
keit oder Beanstandung den Vorschlagsvertreter 
schriftlich unter Angabe der Gründe zu unterrich¬ 
ten. 

§ 36 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sind, 

3. die nicht die in § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 und 9 
bezeichnete Zahl von Bewerbern enthalten, 

4. der Arbeiter und der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Ge¬ 
setzes bezeichneten Angestellten, wenn sie bei 
der Einreichung nicht die erforderliche Zahl von 
Unterschriften aufweisen, 

5. der Gewerkschaften, wenn sie nicht von einem 
hierzu bevollmächtigten Beauftragten unterzeich¬ 
net sind. 

(2) Wahlvorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 27 Abs. 6 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. denen die schriftliche Zustimmung und Versiche¬ 
rung der Bewerber nach § 27 Abs. 6 Satz 2 nicht 
beigefügt sind, 


3. die infolge von Streichungen gemäß § 27 Abs. 8 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unterschrif¬ 
ten aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Hauptwahlvorstand sie 
beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb 
einer Woche seit der Beanstandung beseitigt wor¬ 
den sind. 

§ 37 

Nachfrist für Wahlvorschläge 

(1) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen in § 27 
Abs. 5 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Wahlgang kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so erläßt der 
Hauptwahlvorstand unverzüglich eine Bekannt¬ 
machung und setzt eine Nachfrist von einer Woche 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen fest. Die 
Bekanntmachung muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit dem für den Aushang der 
Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt schrift¬ 
lich beim Hauptwahlvorstand eingereicht wer¬ 
den können; der letzte Tag der Frist ist anzu¬ 
geben; 

4. daß der Wahlgang nur stattfinden kann, wenn 
mindestens ein gültiger Wahlvorschlag einge¬ 
reicht wird; 

5. daß, soweit kein gültiger Wahlvorschlag ein¬ 
gereicht wird, die fehlenden Aufsichtsratsmit¬ 
glieder durch das Gericht bestellt werden kön¬ 
nen. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Hauptwahlvorstand unverzüglich be¬ 
kannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 26 Abs. 2 bis 4 entsprechend anzuwen¬ 
den. 

§ 38 

Bekanntmachung der Wahl vor Schläge 

(1) Sind für einen Wahlgang, in dem mehrere Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen 
sind, mehrere Wahlvorschläge eingereicht, so er¬ 
mittelt der Hauptwahlvorstand durch das Los nach 
Ablauf der in § 27 Abs. 3, § 36 Abs. 2 und § 37 
Abs. 1 bezeichneten Fristen die Reihenfolge der 
Ordnungsnummern, die den eingereichten Wahl¬ 
vorschlägen zugeteilt werden (Wahlvorschlag 1, 
2 usw.). 

(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe sind die gültigen Wahlvorschläge 
in den Betrieben bekanntzumachen. Der Hauptwahl¬ 
vorstand übersendet die gültigen Wahlvorschläge 
den Unternehmenswahlvorständen und teilt ihnen 
schriftlich den Zeitpunkt mit, von dem ab die Wahl¬ 
vorschläge in den Betrieben der Unternehmen aus¬ 
zuhängen sind. Jeder Unternehmenswahlvorstand 
übersendet die Wahlvorschläge und die Mitteilung 
des Hauptwahlvorstands den Betriebswahlvorstän- 
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den. Jeder Betriebs wablvorstand macht die Wahl¬ 
vorschläge, nach Wahlgängen getrennt, bekannt; 
§ 26 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 


Vierter Unterabschnitt 
§ 39 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vor¬ 
schriften des Zweiten Abschnitts. 

(2) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Wahlmänner zu wählen, so richtet 
sich das weitere Wahlverfahren nach den Vor¬ 
schriften des Dritten Abschnitts. 

Zweiter Abschnitt 
Unmittelbare Wahl 

der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 
Wahlausschreiben, 

Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 
§ 40 

Wahlausschreiben 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl zu wählen 
sind, so erläßt der Hauptwahlvorstand ein Wahl¬ 
ausschreiben. Es muß folgende Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer in unmittelbarer Wahl zu wählen sind; 

3. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

4. daß die unternehmensangehörigen Aufsichts- 
ratsmitglicder der Arbeitnehmer von den Arbei¬ 
tern und den Angestellten in getrennter Wahl 
gewählt werden, wenn nicht die wahlberech¬ 
tigten Arbeiter und Angestellten in getrennten, 
geheimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Arbeitern und den 
Angestellten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der Ar¬ 
beiter unterzeichnet sein muß; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die ge¬ 
meinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 


seit dem für den Aushang bestimmten Zeitpunkt 
schriftlich beim Hauptwahlvorstand eingereicht 
werden können; der letzte Tag der Frist ist an¬ 
zugeben; 

9. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Ar¬ 
beiter erforderlich ist; 

10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt wer¬ 
den sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der ab¬ 
gegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den wahlberech¬ 
tigten Arbeitern und die Aufsichtsratsmitglieder 
der Angestellten von den wahlberechtigten An¬ 
gestellten gewählt werden; 

13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer von den wahlberechtigten 
Arbeitern und Angestellten gemeinsam gewählt 
werden; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. den Zeitpunkt, bis zu dem Wahlvorschläge ein¬ 
gereicht werden können; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge ge¬ 
bunden ist und daß nur solche Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht 
eingereicht sind; 

17. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe für die 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer; 

18. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet das Wahl¬ 
ausschreiben den Unternehmenswahlvorständen und 
teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von dem 
ab es in den Betrieben der Unternehmen auszu¬ 
hängen ist. Jeder Unternehmenswahlvorstand über¬ 
sendet das Wahlausschreiben und die Mitteilung 
des Hauptwahlvorstands den Betriebswahlvorstän¬ 
den. Jeder Betriebswahlvorstand ergänzt das Wahl¬ 
ausschreiben um die folgenden Angaben: 

1. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

2. Ort und Zeit der Stimmabgabe; 

3. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Neben¬ 
betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe be¬ 
schlossen ist; 

4. den Ort, an dem Einsprüche und sonstige Erklä¬ 
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand ab¬ 
zugeben sind (Anschrift des Betriebswahlvor¬ 
stands). 

Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens 
ist § 26 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 
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§ 41 

Anträge auf Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmiglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit 
dem für den Aushang des Wahlausschreibens be¬ 
stimmten Zeitpunkt schriftlich beim Hauptwahlvor¬ 
stand einzureichen. Der Hauptwahlvorstand prüft 
unverzüglich nach Eingang eines Antrags dessen 
Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten An¬ 
gestellten unterzeichnet und fristgerecht eingereicht 
worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Haupt- 
wahlvorstand dies dem Antraysvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, wenn 
sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern als 
auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§ 42 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag 
nach § 41 vor, so erläßt der Hauptwahlvorstand un¬ 
verzüglich ein Abstimmungsausschreiben. Die Ab¬ 
stimmungen sollen innerhalb von zwei Wochen 
seit dem für den Aushang des Abstimmungsaus¬ 
schreibens bestimmten Zeitpunkt stattfinden. 

(2) Das Abstimmung sausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt der Anträge; 

3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer 
teilnehmen können, die in der Wählerliste ein¬ 
getragen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Ange¬ 
stellten in getrennten, geheimen Abstimmungen 
über die gemeinsame Wahl beschließen; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Ar¬ 
beiter erforderlich ist; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt wer¬ 
den sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

8. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 

Für die Bekanntmachung des Abstimmungsaus¬ 
schreibens ist § 16 Abs. 3 und 4 anzuwenden. 


§ 43 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt er das vorgedruckte 
„Ja", andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Be¬ 
schriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. Stimmzettel und Wahlumschläge, die 
für eine Abstimmung Verwendung finden, müssen 
sich von den für die andere Abstimmung vor¬ 
gesehenen Stimmzetteln und Wahlumschlägen in 
der Farbe unterscheiden. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet die Stimm¬ 
zettel und die Wahlumschläge rechtzeitig den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen. Die Unternehmenswahl¬ 
vorstände leiten die Stimmzettel und die Wahl¬ 
umschläge rechtzeitig an die Betriebswahlvorstände 
weiter. 

(3) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(4) Für den Abstimmungsvorgang und die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind § 6 Abs. 6 Satz 3 und die 
§§ 18 bis 20 entsprechend anzuwenden. 

§ 44 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl- 
umschlägen und stellt für jeden Antrag gesondert 
fest, wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen 
gegen den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 45 

Abstimmungsniederschrift 
des Betriebswahlvorstands 

(1) Nach der Stimmauszählung stellt der Betriebs- 
wahlvorstand in einer Niederschrift getrennt nach 
Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 
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5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmens wahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die Ab¬ 
stimmungsniederschrift. Der Unternehmenswahlvor¬ 
stand übermittelt unverzüglich dem Hauptwahlvor¬ 
stand eingeschrieben, fernschriftlich oder durch 
Boten die Abstimmungsniederschriften der Betriebs¬ 
wahlvorstände. 

§ 46 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 
Abstimmungsniederschrift des Hauptwahlvorstands 

Der Hauptwahl Vorstand ermittelt anhand der Ab¬ 
stimmungsniederschriften der Betriebswahlvor¬ 
stände das Abstimmungsergebnis und stellt in einer 
Niederschrift getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen ; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 47 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Hauptwahlvorstand übermittelt das Ab¬ 
stimmungsergebnis den Unternehmenswahlvorstän¬ 
den. Jeder Unternehmenswahlvorstand übermittelt 
das Abstimmungsergebnis den Betriebswahlvorstän¬ 
den. Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abslimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Ar¬ 
beitnehmer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, 
so ist dies durch eine Ergänzung des Wahlaus- 
schreibens bekanntzumachen. 

Zweiter Unterabschnitt 
Durchführung der Wahl 

Erster Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in 
einem Wahlgang auf Grund mehrerer 
Wahlvorschläge 

§ 48 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahl¬ 
vorschläge vor, so kann der Wähler seine Stimme 


nur für einen dieser Wahlvorschläge abgeben. Die 
Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzet¬ 
teln in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahl¬ 
umschlägen). Der Begriff des Wahlgangs im Sinne 
dieses Abschnitts bestimmt sich nach § 27 Abs. 5. 

(2) Der Hauptwahlvorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung, 
Unternehmen und Betrieb untereinander aufzufüh¬ 
ren; bei Wahlvorschlägen, die mit einem Kennwort 
versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 
Die Stimmzettel sollen die Angabe enthalten, daß 
der Wähler nur einen Wahlvorschlag ankreuzen 
kann. Die Stimmzettel, die für denselben Wahlgang 
Verwendung finden, müssen sämtlich die gleiche 
Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung ha¬ 
ben; das gleiche gilt für die Wahlumschläge. Die 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die für einen 
Wahlgang Verwendung finden, müssen sich von den 
für die anderen Wahlgänge vorgesehenen Stimm¬ 
zetteln und Wahlumschiägen in der Farbe unter¬ 
scheiden. 

(3) Der Hauptwahlvorstand übersendet die Stimm¬ 
zettel und die Wahlumschläge rechtzeitig den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen. Die Unternehmenswahl¬ 
vorstände leiten die Stimmzettel und die Wahl- 
umschläge rechtzeitig an die Betriebswahlvorstände 
weiter. 

(4) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 18 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahlgang gesondert zu vermerken. 

(5) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 49 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahl Vorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen 
zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 
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§ 50 

Wahlniederschrift des Betriebs wähl Vorstands 


(1) Nachdem die Stimmen ausgezählt sind, stellt 
der Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift für 
jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge 

entfallenden Stimmen; 

5. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich nach der Stimmauszählung dem Unterneh¬ 
menswahlvorstand eingeschrieben, fernschriftlich 
oder durch Boten die Wahlniederschrift. Unverzüg¬ 
lich nach Eingang aller Wahlniederschriften über¬ 
mittelt sie der Unternehmenswahlvorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten dem 
Hauptwahlvorstand. 

(3) Der Betriebswahlvorstand gibt das Ergebnis 
der Stimmauszählung durch Aushang an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zu¬ 
gänglichen Stellen im Betrieb bekannt. 

§ 51 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Der Hauptwahlvorstand ermittelt anhand der 
Wahlniederschriften der Betriebswahlvorstände das 
Wahlergebnis. 

(2) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahlvor¬ 
schlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie in dem Wahlgang Auf¬ 
sichtsratsmitglieder zu wählen sind. Jeder Wahl¬ 
vorschlag erhält so viele Sitze zugeteilt, wie Höchst¬ 
zahlen auf ihn entfallen. Wenn die niedrigste in 
Betracht kommende Höchstzahl auf mehrere Wahl¬ 
vorschläge zugleich entfällt, so entscheidet das 
Los darüber, welchem Wahlvorschlag dieser Sitz 
zufällt. 

(3) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(4) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(5) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dem gewählten Bewerber auf¬ 
geführte Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. 


Zweiter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in 
einem Wahlgang auf Grund nur eines 
Wahlvorschlags 

§ 52 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegt für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahl¬ 
vorschlag vor, so kann der Wähler seine Stimme 
nur für die in dem Wahlvorschlag aufgeführten 
Bewerber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe 
für ein Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht 
zulässig. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe 
von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Um¬ 
schlägen (Wahlumschlägen). 

(2) Der Hauptwahlvorstand hat die Bewerber auf 
den Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Art der Beschäftigung, Unternehmen und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge aufzu¬ 
führen, in der sie in dem Wahl Vorschlag benannt 
sind. Ist zusammen mit einem Bewerber für diesen 
ein Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so ist das 
Ersatzmitglied auf den Stimmzetteln neben dem 
Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend an¬ 
zuwenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe ent¬ 
halten, wieviel Bewerber der Wähler ankreuzen 
kann. § 48 Abs. 2 Satz 3 und 4 und Abs. 3 ist an¬ 
zuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewähl¬ 
ten Bewerber durch Ankreuzen an den im Stimm¬ 
zettel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf nicht 
mehr Bewerber ankreuzen, als in dem Wahlgang 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. § 48 Abs. 4 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 53 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang geson¬ 
dert die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. § 49 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 
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§ 54 

Wahlniederschrift des Betriebswahlvorstands 

Nachdem die Stimmen ausgezählt sind, stellt der 
Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift für je¬ 
den Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen; 

5. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sontige Ereignisse. 

§ 50 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden. 

§ 55 

Ermittlung der Gewählten 

Der Hauptwahlvorstand ermittelt anhand der 
Wahlniederschriften der Betriebswahlvorstände die 
Zahlen der auf die einzelnen Bewerber entfallenden 
Stimmen. Gewählt sind so viele Bewerber, wie in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen 
sind, nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. § 51 Abs. 5 ist anzuwenden. 

Dritter Titel 

§ 56 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 
Wähler seine Stimme nur für einen der vorgeschla¬ 
genen Bewerber abgeben. § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 
ist anzuwenden. 

(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 
hat der Hauptwahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name, Art der Beschäftigung, Unternehmen und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge aufzu¬ 
führen, in der sie in dem Wahlvorschlag benannt 
sind. Liegen mehrere gültige Wahlvorschläge vor, 
so hat der Hauptwahlvorstand die Bewerber auf 
den Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Art der Beschäftigung, Unternehmen, Be¬ 
trieb und Kennwort des Wahlvorschlags unterein¬ 
ander in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen. 
§ 52 Abs. 2 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Bewerber durch Ankreuzen an der im Stimm¬ 
zettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf nicht 
mehr als einen Bewerber ankreuzen. § 48 Abs. 4 
Satz 2, § 52 Abs. 4 und die §§ 53 bis 55 sind anzu¬ 
wenden. 


Vierter Titel 

Schriftliche Stimmabgabe 

§ 57 

V or aussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Be¬ 
trieb verhindert ist, seine Stimme persönlich ab¬ 
zugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen be¬ 
rechtigt ist, gesondert 

a) die Wahlvorschläge, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Er¬ 
klärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs¬ 
wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 58 Abs. 1) aushändigen oder über¬ 
senden. Der Betriebswahlvorstand vermerkt die Aus- 
Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen 
für jeden Wahlgang gesondert in der Wählerliste. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebs¬ 
wahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der 
Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsver¬ 
hältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend 
sein werden (insbesondere in Heimarbeit Beschäf¬ 
tigte und Außenarbeiter), erhalten die in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen, ohne daß es eines Verlan¬ 
gens des Wahlberechtigten bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriehswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Hauptwahlvorstand übersendet den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen die in Absatz 1 bezeichne¬ 
ten Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe. 
Jeder Unternehmenswahlvorstand übersendet den 
Betriebswahlvorständen diese Unterlagen auf 
Anforderung. 

§58 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä¬ 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 
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3. die Wahlumschläge lind die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so 
vermerkt der Betriebswahl Vorstand die Stimmab¬ 
gabe für jeden Wahlgang gesondert in der Wähler¬ 
liste und legt, die Wahlumschläge ungeöffnet in die 
Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebs wähl vor stand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlun¬ 
terlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

Fünfter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§ 59 

Wahlniederschrift 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Hauptwahlvorstand in einer Niederschrift für jeden 
Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Wahl Vorschläge entfallenden Stimmen, die 
berechneten Höchstzahlen und ihre Verteilung 
auf die Wahl Vorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§60 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Hauptwahlvorstand übermittelt das Wahl¬ 
ergebnis und die Namen der Gewählten den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen. Jeder Unternehmens wahl¬ 
vorstand übermittelt das Wahlergebnis und die 
Namen der Gewählten den Betriebswahlvorständen. 
Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergebnis 
und die Namen der Gewählten unverzüglich durch 


zweiwöchigen Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Hauptwahlvor¬ 
stand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl und 
übermittelt das Wahlergebnis und die Namen der 
Gewählten den Unternehmen, deren Arbeitnehmer 
an der Wahl teilgenommen haben, und den in diesen 
Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. 

§ 61 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Hauptwahlvorstand, jeder Unternehmens¬ 
wahlvorstand und jeder Betriebswahl Vorstand über¬ 
gibt die Wahlakten dem Unternehmen, in dessen 
Aufsichtsrat die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer gewählt worden sind. Dieses Unternehmen 
bewahrt die Wahlakten mindestens für die Dauer 
von fünf Jahren auf. 

Dritter Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

Erster Unterabschnitt 
Wahl der Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmänner mit Mehrfachmandat 

§62 

Keine Wahl von Wahlmännern, soweit im 
Rahmen eines anderen Wahl Verfahrens bereits 
Wahlmänner mit Mehrfachmandat gewählt werden 

(1) Sind die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer durch Wahlmänner zu wählen, so findet 
eine Wahl von Wahlmännern nach den Vorschriften 
dieses Unterabschnitts nicht statt, soweit 

1. in einem Unternehmen, dessen Arbeitnehmer an 
der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach die¬ 
ser Verordnung teilnehmen, Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Arbeitnehmer nach den Vorschriften der 
Ersten oder der Zweiten Wahlordnung zum Mit¬ 
bestimmungsgesetz durch Wahlmänner gewählt 
werden und 

2. der Betriebswahlvorstand (Unternehmenswahl¬ 
vorstand) des in Nummer 1 bezeichneten Unter¬ 
nehmens nach § 57 der Ersten Wahlordnung zum 
Mitbestimmungsgesetz (§ 62 der Zweiten Wahl¬ 
ordnung zum Mitbestimmungsgesetz) beschlossen 
hat, daß die für die Wahl der Aufsichtsratsmit¬ 
glieder dieses Unternehmens zu wählenden 
Wahlmänner auch an der Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nach den Vor¬ 
schriften dieses Abschnitts teilnehmen. 

Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die 
Arbeitnehmer eines Unternehmens nach dieser Ver¬ 
ordnung durch Wahlmänner an der Wahl von Mit¬ 
gliedern der Aufsichtsräte mehrerer Unternehmen 
teilnehmen. 
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(2) Der Betriebs wähl Vorstand des in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 bezeichnetcn Unternehmens erläßt hier¬ 
über eine Bekanntmachung, besteht das Unterneh¬ 
men aus mehreren Betrieben, so erläßt der Unter- 
nehmenswahlvo-rsitand die Bekanntmachung und 
teilt sie den Betriebswahl vorständen mit. § 26 Abs. 3 
und 4 ist anzuwenden. 

§63 

Wahlmänner, die für die Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern 
mehrerer Unternehmen gewählt werden 

(1) Sind in einem Unternehmen, dessen Arbeitneh¬ 
mer an der Wahl der Aufs ich,tsratsmitglieder nach 
dieser Verordnung teilnehmen, Aufsichtsratsmit- 
gliodcr nach den Voschriften der Ersten oder der 
Zweiten Wahlordnung zu wählen, und beginnt die 
Amtszeit dieser Aufsichtsratsmitgliedor nicht später 
als sechs Monate nach dem Beginn der Amtszeit der 
nach den Vorschriften dieses Abschnitts zu wählen¬ 
den Aufsichtsratsmitglieder, so kann der Betriebs¬ 
wahl Vorstand (Unternehmens wahlvorstand) dieses 
Unternehmens beschließen, daß die Aufsichlsratsmit- 
glieder der Arbeitnehmer dieses Unternehmens, 
sofern ihre Wahl durch Wahlinünner erfolgt, von 
den nach den Vorschriften dieses Unterabschnitts zu 
wählenden Wahlmännern gewählt werden. Der 
Beschluß kann nur vor Erlaß des Wahlausschreibens 
für die Wahl der Wahlmänner gefaßt werden. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 
die Arbeitnehmer eines Unternehmens nach dieser 
Verordnung durch Wahlmänner an der Wahl von 
Mitgliedern der Aufsichtsräte mehrerer Unterneh¬ 
men teil nehmen. 

Zweiter Titel 
Einleitung der Wahl 

§64 

Errechnung der Zahl der Wahlmänner 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner zu wählen sind, 
so teilt der Hauptwahlvorstand dies den Unterneh¬ 
menswahlvorständen mit. In der Mitteilung be¬ 
stimmt der Haupt wähl Vorstand den Zeitpunkt, bis 
zu dem ihm jeder Unternehmens wahlvorstand das 
Ergebnis der Wahl der Wahlmänner mitzuteilen hat. 

(2) Jeder Unternehmens wahlvorstand errechnet 
anhand der ihm von den Betriebswahlvorständen 
zugesandten Wählerlisten für jeden Betrieb geson¬ 
dert die Zahl der in dem Betrieb zu wählenden 
Wahlmänner sowie ihre Verteilung auf die Arbeiter, 
die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichnetcn 
Angestellten und die leitenden Angestellten. 

(3) Zur Errechnung der Zahl der in einem Betrieb 
zu wählenden Wahlmänner wird die Zahl der wahl¬ 
berechtigten Arbeitneiner des Betriebs durch 60 
geteilt. Teilzahlen werden voll gezählt, wenn sie 
mindestens die Hälfte der vollen Zahl betragen. 

(4) Die Errechnung der auf die Arbeiter und Ange¬ 
stellten entfallenden Wahlmänner erfolgt nach den 
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Grundsätzen der Verhältniswahl. Hierzu werden die 
Zahlen der Arbeiter und der Angestellten des 
Betriebs in einer Reihe nebeneinander gestellt und 
beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten 
Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen wer¬ 
den so viele Elöchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Wahlmänner zu wählen 
sind. Die Arbeiter und die Angestellten erhalten 
jeweils so viele Wahlmänner zugeteilt, wie Höchst¬ 
zahlen auf sie entfallen. Wenn die niedrigste in 
Betracht kommende Höchstzahl auf beide Gruppen 
zugleich entfällt, entscheidet das Los darüber, wel¬ 
cher Gruppe der Wahlmann zufällt. 

(5) Ergibt die Errechnung nach Absatz 4 in einem 
Betrieb für die Arbeiter oder die Angestellten mehr 
als 

1. 30 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf die Hälfte; diese Wahlmänner 
erhalten je zwei Stimmen; 

2. 90 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf ein Drittel; diese Wahlmänner 
erhalten je drei Stimmen; 

3. 150 Wahlmänner, so vermindert sich die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänner der Arbeiter oder der 
Angestellten auf ein Viertel; diese Wahlmänner 
erhalten je vier Stimmen. 

Teilzahlen werden voll gezählt, wenn sie minde¬ 
stens die Hälfte der vollen Zahl betragen. 

(6) Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und der auf 
die leitenden Angestellten entfallenden Wahlmän¬ 
ner der Angestellten erfolgt nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl. Absatz 4 Satz 2 bis 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

(7) Sind in einem Betrieb mindestens neun Wahl¬ 
männer zu wählen, so entfällt auf die Arbeiter, die 
in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und die leitenden Angestellten mindestens 
je ein Wahlmann; dies gilt nicht, soweit in dem 
Betrieb nicht mehr als fünf Arbeiter, in § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Gesetzes bezeichnete Angestellte oder lei¬ 
tende Angestellte wahlberechtigt sind. Soweit auf 
die Arbeiter, die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes 
bezeichneten Angestellten und die leitenden Ange¬ 
stellten lediglich nach Satz 1 Wahlmänner entfallen, 
vermehrt sich die Zahl der Wahlmänner des 
Betriebs entsprechend. 

§65 

Zuordnung von Arbeitnehmern 
zu anderen Betrieben 

(1) Entfällt nach § 64 auf die Arbeiter, die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Angestellten 
oder die leitenden Angestellten eines Betriebs kein 
Wahlmann, so streicht der Unternehmens wähl Vor¬ 
stand diese Arbeitnehmer in dem ihm vorliegenden 
Abdruck der Wählerliste des Betriebs. 
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(2) Der Unternehmens wähl Vorstand stellt fest, ob 
die nach Absatz 1 aus der Wählerliste eines Betriebs 
zu streichenden Arbeitnehmer für die Wahl der 
Wahlmänner nach § 11 Abs. 3 des Gesetzes als 
Arbeitnehmer des Betriebs der Hauptniederlassung 
des Unternehmens oder als Arbeitnehmer des nach 
der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größ¬ 
ten Betriebs des Unternehmens gelten. Der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand nimmt diese Arbeitnehmer in 
den ihm vorliegenden Abdruck der Wählerliste des 
Betriebs auf, als dessen Arbeitnehmer sie für die 
Wahl der Wahlmänner gelten. Nach der Zuordnung 
ist die Zahl der Wahlmänner der betroffenen 
Betriebe und ihre Verteilung auf die Arbeiter, die in 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten und die leitenden Angestellten neu zu 
errechnen (§ 64). 

§ 66 

Mitteilungen des Unternehmenswahlvorstands 

(1) Der Unternehmenswahlvorstand teilt jedem 
Betriebswahlvorsland unverzüglich nach der 
Errechnung der Zahl der Wahlmänner (§ 64) oder, 
falls Arbeitnehmer einem anderen Betrieb zuzuord¬ 
nen sind, unverzüglich nach der Feststellung über 
die Zuordnung (§ 65 Abs. 2) mit: 

1. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
durch Wahlmänner zu wählen sind; 

2. einen Beschluß darüber, daß die zu wählenden 
Wahlmänner auch an der Wahl der Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer anderer Unter¬ 
nehmen teilnehmen sollen; die anderen Unterneh¬ 
men sind anzugeben; 

3. die Zahl der zu wählenden Wahlmänner, getrennt 
nach Wahlrnännern der Arbeiter, Wahlmännern 
der Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 
und Wahlrnännern der Angestellten, die auf die 
leitenden Angestellten entfallen; 

4. die Familiennamen und Vornamen der Arbeitneh¬ 
mer, die nach § 65 Abs. 1 aus der Wählerliste des 
Betriebs zu streichen sind, sowie den Betrieb, 
dem sie zugeordnet worden sind; 

5. die Familiennamen, Vornamen und Geburtsdaten 
der Arbeitnehmer, die nach § 65 Abs. 2 Satz 1 und 
2 in die Wählerliste des Betriebs aufzunehmen 
sind, getrennt nach Arbeitern, in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten und lei¬ 
tenden Angestellten, sowie den Betrieb, aus des¬ 
sen Wählerliste sie gestrichen worden sind; 

6. den Zeitpunkt, bis zu dem jeder BetriebswahiVor¬ 
stand dem Unternehmens wähl Vorstand das 

Ergebnis der Wahl der Wahlmänner mitzuteilen 
hat. 

(2) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
dem Betriebswahlvorstand eines Betriebs, aus des¬ 
sen Wählerliste Arbeitnehmer zu streichen sind, 
unverzüglich einen Abdruck seiner Mitteilung 
(Absatz 1 Nr. 5) an den Betriebswahlvorstand des 
Betriebs, dem diese Arbeitnehmer zugeordnet sind. 
Der Betriebswahlvorstand des Betriebs, aus dessen 
Wählerliste Arbeitnehmer zu streichen sind, und der 


Betriebswahlvorstand des Betriebs, dem diese 
Arbeitnehmer zugeordnet sind, machen die in 
Absatz 1 Nr. 5 bezeichnete Mitteilung in gleicher 
Weise bekannt wie das Wahlausschreiben für die 
Wahl der Wahlmänner (§ 67). 

§67 

Wahlausschreiben für die Wahl der Wahlmänner 

(1) Unverzüglich nach Eingang der in § 66 be¬ 
zeichneten Mitteilung erläßt der Betriebswahlvor¬ 
stand ein Wahlausschreiben für die Wahl der Wahl¬ 
männer. Es muß folgende Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer durch Wahlmänner zu wählen sind; 

3. ob der Unternehmenswahlvorstand nach § 63 
beschlossen hat, daß die zu wählenden Wahl¬ 
männer auch an der Wahl der Aufsichtsratsmit¬ 
glieder der Arbeitnehmer anderer Unternehmen 
teilnehmen sollen; die anderen Unternehmen 
sind anzugeben; 

4. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind; 

5. daß die Wahlmänner von den Arbeitern und den 
Angestellten in getrennter Wahl gewählt wer¬ 
den, wenn nicht die wahlberechtigten Arbeiter 
und Angestellten in getrennten, geheimen 
Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschlie¬ 
ßen; 

6. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Wahlmänner nur durchgeführt wer¬ 
den, wenn von den Arbeitern und den Angestell¬ 
ten je ein Antrag eingereicht wird; 

7. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

8. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, von denen ein Antrag auf Abstimmung der 
Angestellten unterzeichnet sein muß; 

9. daß Anträge auf Abstimmungen über die 
gemeinsame Wahl innerhalb von zwei Wochen 
seit Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich 
beim Betriebswahlvorstand eingereicht werden 
können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

10. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Arbeiter erforderlich ist; 

11 . die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

12 . daß die Beschlüsse darüber, daß die Wahlmän¬ 
ner in gemeinsamer Wahl gewählt werden sol¬ 
len, jeweils nur mit der Mehrheit der abgegebe¬ 
nen Stimmen gefaßt werden können; 

13. daß im Fall der getrennten Wahl die Wahlmän¬ 
ner der Arbeiter von den wahlberechtigten 
Arbeitern und die Wahlmänner der Angestellten 
von den wahlberechtigten Angestellten gewählt 
werden; 
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14. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die Wahl- 
märmer von den wahlberechtigten Arbeitern 
und Angestellten gemeinsam gewählt werden; 

15. die Zahl der zu wählenden Wahlmänner, 
getrennt nach Wahl männern der Arbeiter, 
Wahlmännern der Angestellten, die auf die in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten entfallen, und Wahlmännern der Ange¬ 
stellten, die auf die leitenden Angestellten ent¬ 
fallen; 

16. daß Wahl Vorschläge für die Wahl der Wahl¬ 
männer innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
des Wahlausschreibens schriftlich beim 
Betriebswahlvorstand eingereicht werden kön¬ 
nen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

17. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
von denen ein Wahl Vorschlag für Wahlmänner 
der Arbeiter unterzeichnet sein muß; 

18. die Mindestzahl der wahlberechtigten in § 3 
Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Ange¬ 
stellten, von denen ein Wahl Vorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

19. die Mindestzahl der wahlberechtigten leitenden 
Angestellten, von denen ein Wahlvorschlag für 
Wahlmänner der Angestellten, die auf diese 
Angestellten entfallen, unterzeichnet sein muß; 

20. daß jeder Wahlvorschlag mindestens doppelt so 
viele Bewerber enthalten soll, wie in dem Wahl¬ 
gang Wahlmänner zu wählen sind; 

21. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge 
gebunden ist und daß nur solche Wahl Vor¬ 
schläge berücksichtigt werden dürfen, die frist¬ 
gerecht beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
sind; 

22. daß, wenn für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht wird, so viele der 
darin aufgeführten Bewerber in der angegebe¬ 
nen Reihenfolge als gewählt gelten, wie Wahl¬ 
männer in dem Wahlgang zu wählen sind; 

23. den Ort, an dem die Wahlvorschläge ausgehängt 
werden; 

24. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe für die Wahl 
der Wahlmänner; 

25. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli¬ 
chen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist; 

26. den Ort, an dem Einsprüche, Anträge, Wahl Vor¬ 
schläge für die Wahl der Wahlmänner und son¬ 
stige Erklärungen abzugeben sind (Anschrift des 
Betriebs wähl Vorstands). 

Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens ist 

§ 26 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 

(2) Wahlgang im Sinne dieses Unterabschnitts ist 

1. die Wahl der Wahlmänner der Arbeiter, 

2. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeich¬ 
neten Angestellten entfallen; 

3. die Wahl der Wahlmänner der Angestellten, die 
auf die leitenden Angestellten entfallen. 


§68 

Anträge auf Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Wahlmänner in gemeinsamer Wahl gewählt werden 
sollen, sind innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß 
des Wahlausschreibens schriftlich beim Betriebs¬ 
wahlvorstand einzureichen. Der Betriebswahlvor¬ 
stand prüft unverzüglich nach Eingang eines 
Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe¬ 
rechtigten Arbeiter oder der wahlberechtigten 
Angestellten des Betriebs unterzeichnet und fristge¬ 
recht eingereicht worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Betriebs¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

(4) Abstimmungen werden nur durchgeführt, 
wenn sowohl von den wahlberechtigten Arbeitern 
als auch von den wahlberechtigten Angestellten ein 
gültiger Antrag eingereicht worden ist. 

§69 

Abstimmungsausschreiben 

(1) Liegt für die Gruppe der Arbeiter und für die 
Gruppe der Angestellten je ein gültiger Antrag nach 
§ 68 vor, so erläßt der Betriebswahlvorstand unver¬ 
züglich ein Abstimmungsausschreiben. Die Abstim¬ 
mungen sollen innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlaß des Abstimmungsausschreibens stattfinden. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Datum seines Erlasses; 

2. den Inhalt der Anträge; 

3. daß an den Abstimmungen nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

4. daß die wahlberechtigten Arbeiter und Angestell¬ 
ten in getrennten, geheimen Abstimmungen über 
die gemeinsame Wahl beschließen; 

5. die Mindestzahl der wahlberechtigten Arbeiter, 
deren Beteiligung an der Abstimmung der Arbei¬ 
ter erforderlich ist; 

6. die Mindestzahl der wahlberechtigten Angestell¬ 
ten, deren Beteiligung an der Abstimmung der 
Angestellten erforderlich ist; 

7. daß die Beschlüsse über die gemeinsame Wahl 
jeweils nur mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt werden können; 

8. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

9. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli¬ 
chen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Nebenbetriebe, für die schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen ist. 

Für die Bekanntmachung des Abstimmungsaus¬ 
schreibens ist § 26 Abs. 3 und 4 entsprechend anzu¬ 
wenden. 
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§70 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Abstimmungs¬ 
berechtigten enthalten, ob er für oder gegen den 
Antrag stimmt. Gibt der Abstimmende seine Stimme 
für den Antrag ab, so kreuzt, er das vorgedruckte 
rt Ja" f andernfalls das vorgedruckte „Nein" an. Die 
Stimmzettel für eine Abstimmung müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; das gleiche gilt für die Wahl¬ 
umschläge. Stimmzettel und Wahlumschläge, die für 
eine Abstimmung Verwendung finden, müssen sich 
von den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe 
unterscheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille des 
Ab stimmenden nicht eindeutig ergibt oder die 
andere als die in Absatz 1 bezeichnten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, 
sind ungültig. 

(3) Für den AbstimmungsVorgang und die schrift¬ 
liche Stimmabgabe sind die §§ 18 bis 20 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß Arbeitnehmer, die dem 
Betrieb nach § 65 Abs. 2 zugeordnet sind, die in § 19 
Abs. 1 bezeichneten Unterlagen erhalten, ohne daß 
es eines Verlangens des Abstimmungsberechtigten 
bedarf. 

§ 71 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und stellt für jeden Antrag gesondert fest, 
wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen gegen 
den Antrag abgegeben worden sind. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl- 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§72 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Betriebswahlvorstand in einer Nieder¬ 
schrift getrennt nach Abstimmungen fesit: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen ejnen Antrag abgegebenen 
Stimmen; 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 


§73 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Abstim¬ 
mungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben 
bekannt. 

(2) Ergeben die Abstimmungen, daß die Wahl¬ 
männer in gemeinsamer Wahl zu wählen sind, so ist 
dies durch eine Ergänzung des Wahlausschreibens 
für die Wahl der Wahlmänner bekanntzumachen. 

Dritter Titel 

Wahlvorschläge für Wahlmänner 

§74 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Zur Wahl der Wahlmänner können die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Betriebs Wahlvor¬ 
schläge machen. Jeder Wahlvorschlag für Wahl¬ 
männer 

1. der Arbeiter muß von einem Zehntel oder 100 der 
wahlberechtigten Arbeiter, 

2. der Angestellten, die auf die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes bezeichneten Angestellten entfallen, 
muß von einem Zehntel oder 100 der wahlberech¬ 
tigten in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne¬ 
ten Angestellten, 

3. der Angestellten, die auf die leitenden Angestell¬ 
ten entfallen, muß von einem Zehntel oder 100 
der wahlberechtigten leitenden Angestellten 

des Betriebs unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge 
sind innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des 
Wahlausschreibens für die Wahl der Wahlmänner 
beim Betriebswahlvorstand schriftlich einzureichen. 
Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so 
viele Bewerber enthalten, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. 

(2) In jedem Wahlvorschlag sind die Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Num¬ 
mer und unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufzufüh- 
ren. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber zur 
Aufnahme in den Wahlvorschlag und ihre schrift¬ 
liche Versicherung, daß sie im Fall ihrer Wahl die 
Wahl annehmen werden, sind beizufügen. 

(3) Für jeden Wahlvorschlag soll einer der Unter¬ 
zeichner als Vorschlagsvertreter bezeichnet werden. 
Dieser ist berechtigt und verpflichtet, dem Betriebs- 
wahlvorständ die zur Beseitigung von Beanstandun¬ 
gen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie 
Erklärungen und Entscheidungen des Betriebswahl¬ 
vorstands entgegenzunehmen. Ist kein Unterzeich¬ 
ner des Wahlvorschlags ausdrücklich als Vor¬ 
schlagsvertreter bezeichnet, so wird der an erster 
Stelle Unterzeichnete als Vorschlagsvertreter ange¬ 
sehen. 

(4) Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt 
nur auf einem Wahlvorschlag. Flat ein Wahlberech¬ 
tigter mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
hat er auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands 
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innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen, zu erklären, 
welche Unterschrift er aufrechterhält. Unterbleibt 
die fristgerechte Erklärung, so wird sein Name auf 
dem zuerst eingereichten Wahlvorschlag gezählt 
und auf den übrigen Wahlvorschlägen gestrichen; 
sind mehrere Wahlvorschläge, die von demselben 
Wahlberechtigten unterzeichnet sind, gleichzeitig 
eingereicht worden, so entscheidet das Los darüber, 
auf welchem Wahlvorschlag die Unterschrift gilt. 

(5) Ein Bewerber kann nur auf einem Wahlvor¬ 
schlag vorgeschlagen werden. Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung (Absatz 2 Satz 2) 
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt, so hat er 
auf Aufforderung des Betriebswahlvorstands inner¬ 
halb von drei Arbeitstagen zu erklären, welche 
Bewerbung er aufrechterhalt. Unterbleibt die frist¬ 
gerechte Erklärung, so ist der Bewerber auf sämtli¬ 
chen Wahlvorschlägen zu streichen. 

§75 

Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Der Betriebswahlvorstand bestätigt dem Vor¬ 
schlagsvertreter schriftlich den Zeitpunkt der Ein¬ 
reichung des Wahlvorschlags. 

(2) Der Betriebswahlvorstand bezeichnet den 
Wahl Vorschlag, wenn er nicht mit einem Kennwort 
versehen ist, mit Familienname und Vorname des an 
erster Stelle benannten Bewerbers. Er hat unverzüg¬ 
lich den Wahlvorschlag zu prüfen und bei Ungültig¬ 
keit oder Beanstandung den Vorschlagsvertreter 
schriftlich unter Angabe der Gründe zu unterrich¬ 
ten. 

§76 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahl Vorschläge, 

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer Rei¬ 
henfolge aufgeführt sind, 

3. die bei der Einreichung nicht die erforderliche 
Zahl von Unterschriften aufweisen. 

(2) Wahl Vorschläge, 

1. in denen die Bewerber nicht in der in § 74 Abs. 2 
Satz 1 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. denen die schriftliche Zustimmung und Versiche¬ 
rung der Bewerber nach § 74 Abs. 2 Satz 2 nicht 
beigefügt sind, 

3. die infolge von Streichungen gemäß § 74 Abs 4 
nicht mehr die erforderliche Zahl von Unter¬ 
schriften aufweisen, 

sind ungültig, wenn der Betriebswahlvorstand sie 
beanstandet hat und die Mängel nicht innerhalb von. 
drei Arbeitstagen seit der Beanstandung beseitigt 
worden sind. 

§77 

Nachfrist für Wahl Vorschläge 

(l) Ist nach Ablauf der für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen bestimmten Frist für einen Wahl¬ 
gang kein gültiger Wahl Vorschlag eingereicht, so 


erläßt der Betriebswahlvorstand unverzüglich eine 
Bekanntmachung und setzt eine Nachfrist von einer 
Woche für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
fest. Die Bekanntmachung muß folgende Angaben 
enthalten: 

1. das Datum ihres Erlasses; 

2. daß für den Wahlgang kein gültiger Wahlvor¬ 
schlag eingereicht worden ist; 

3. daß Wahlvorschläge innerhalb einer Nachfrist 
von einer Woche seit Erlaß der Bekanntmachung 
schriftlich beim Betriebswahlvorstand eingereicht 
werden können; der letzte Tag der Frist ist anzu¬ 
geben. 

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist für einen 
Wahlgang kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so macht der Betriebswahlvorstand unverzüglich 
bekannt, daß der Wahlgang nicht stattfindet. 

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist § 26 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwen¬ 
den. 

§78 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

(1) Sind für einen Wahlgang mehrere Wahlvor¬ 
schläge eingereicht, so ermittelt der Betriebswahl¬ 
vorstand durch das Los nach Ablauf der in § 74 
Abs. 1 Satz 3, § 76 Abs. 2 und § 77 Abs. 1 Satz 1 be¬ 
zeichnten Fristen die Reihenfolge der Ordnungs¬ 
nummern, die den eingereichten Wahlvorschlägen 
zugeteilt werden (Wahlvorschlag 1, 2 usw.j. Die 
Vorschlagsvertreter sind zu der Losentscheidung 
rechtzeitig einzuladen. 

(2) Spätestens zwei Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmabgabe macht der Betriebswahlvorstand 
die gültigen Wahlvorschläge, nach Wahlgängen 
getrennt, in gleicher Weise bekannt wie das. Wahl- 
ausschreiben für die Wahl der Wahlmänner. Liegt 
für einen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvorschlag 
vor, so weist der Betriebswahlvorstand in der Be¬ 
kanntmachung darauf hin, daß so viele der darin 
aufgeführten Bewerber in der angegebenen Reihen¬ 
folge als gewählt gelten, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. 

Vierter Titel 

Wahl von Wahlmännern in einem 
Wahlgang auf Grund mehrerer 
Wahlvorschläge 

§ 79 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Liegen für einen Wahlgang mehrere gültige 
Wahl Vorschläge vor, so kann der Wähler seine 
Stimme nur für einen dieser Wahlvorschläge ab¬ 
geben. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von 
Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen 
(W ahlumschlägen). 

(2) Der Betriebswahlvorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
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untereinander aufzuführen; bei Wahlvorschlägen, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das 
Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel sollen die 
Angabe enthalten, daß der Wähler nur einen Wahl¬ 
vorschlag ankreuzen kann. Die Stimmzettel, die für 
denselben Walilgang Verwendung finden, müssen 
sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung haben; das gleiche gilt für die 
Wahlumschläge. Die Stimmzettel und Wahl¬ 
umschläge, die für einen Wahlgang Verwendung 
finden, müssen sich von den für die anderen Wahl¬ 
gänge vorgesehenen Stimmzetteln und Wahl¬ 
umschlägen in der Farbe unterscheiden. 

(3) Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewähl¬ 
ten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahl Vorgang ist § 18 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wählerliste für jeden 
Wahl gang gesondert zu vermerken, 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahl Vorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wählers nicht ein¬ 
deutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten An¬ 
gaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen 
enthalten. 

§ 80 

öffentliche Stiminauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe 
zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stim¬ 
men aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Betriebswahlvorstand die Stimmzettel den Wahl¬ 
umschlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Wahl Vorschlag entfallenden Stimmen 
zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 81 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahl¬ 
vorschlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden 
in einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teil¬ 
zahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere 
Teilzahlen, als aus früheren Reihen für die Zuwei¬ 
sung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr 
entstehen. Unter den so gefundenen Teilzahlen 
werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und 
der Größe nach geordnet, wie in dem Wahlgang 
Wahlmänner zu wählen sind. Jeder Wahlvorschlag 
erhält so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen 
auf ihn entfallen. Wenn die niedrigste in Betracht 


kommende Höchstzahl auf mehrere Wahlvorschläge 
zugleich entfällt, so entscheidet das Los darüber, 
welchem Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt, 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

Fünfter Titel 

§ 82 

Ermittlung von Wahlmännern bei Vorliegen 
nur eines Wahlvorschlags für einen Walilgang 

(1) Liegt für einen Wahlgang nur ein gültiger 
Wahlvorschlag vor, so gelten so viele der darin auf¬ 
geführten Bewerber in der im Wahlvorschlag an¬ 
gegebenen Reihenfolge als gewählt, wie Wahlmän¬ 
ner in dem Wahlgang zu wählen sind. 

(2) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich 
nach Abschluß der Wahl der Wahlmänner fest, 
welche Wahlmänner nach Absatz 1 als gewählt 
gelten. 

Sechster Titel 
Schriftliche Stimmabgabe 

§ 83 

Voraussetzungen 

(1) Einem wahlberechtigten Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Be¬ 
trieb verhindert ist, seine Stimme persönlich ab¬ 
zugeben, hat der Betriebswahlvorstand auf sein 
Verlangen 

1. das Wahlausschreiben, 

2. für jeden Wahlgang, an dem er teilzunehmen be¬ 
rechtigt ist, gesondert 

a) die Wahlvorschläge, 

b) den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Er¬ 
klärung, in der dieser gegenüber dem Betriebs¬ 
wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Betriebswahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebs¬ 
wahlvorstand soll dem Wahlberechtigten ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§ 84) aushändigen oder übersenden. 
Der Betriebswahlvorstand vermerkt die Aushändi¬ 
gung oder die Übersendung der Unterlagen für je¬ 
den Wahlgang gesondert in der Wählerliste. 
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(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebs¬ 
wahlvorstand bekannt ist, daß sie im Zeitpunkt der 
Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsver¬ 
hältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend 
sein werden (insbesondere in Heimarbeit Beschäf¬ 
tigte und Außenarbeiter), sowie Arbeitnehmer, die 
dem Betrieb nach § 65 Abs. 2 zugeordnet sind, er¬ 
halten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, 
ohne daß es eines Verlangens des Wahlberechtigten 
bedarf. 

(3) Für Betriebsteile und Nebenbetriebe, die räum¬ 
lich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der 
Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 84 

Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, daß er 

1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn¬ 
zeichnet und in den zugehörigen Wahlumschlä¬ 
gen verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 

3. die Wahlumschläge und die unterschriebene vor¬ 
gedruckte Erklärung in dem Freiumschlag ver¬ 
schließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an 
den Betriebswahlvorstand absendet oder über¬ 
gibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe vor¬ 
liegt. 

(2) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sit¬ 
zung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 
Wahlbriefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, 
so vermerkt der Betriebswahlvorstand die Stimm¬ 
abgabe für jeden Wahlgang gesondert in der Wäh¬ 
lerliste und legt die Wahlumschläge ungeöffnet in 
die Wahlurne. 

(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der 
Betriebswahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahl¬ 
unterlagen. Die Wahlbriefe sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten wor¬ 
den ist. 

Siebenter Titel 

Wahlniederschrift, 

Benachrichtigungen 

§ 85 

W ahlniederschr if t 

(1) Nachdem ermittelt ist, wer als Wahlmann 
gewählt ist, stellt der Betriebswahlvorstand in einer 
Niederschrift für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen-, 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmen, die berechneten Höchst¬ 


zahlen und ihre Verteilung auf die Wahl Vor¬ 
schläge; 

5. den Wahlvorschlag, dessen Bewerber als gewählt 
gelten (§ 82); 

6. für jeden Wahlvorschlag gesondert die Namen 
und Anschriften 

a) der gewählten Wahlmänner, 

b) der Ersatzmänner 

in der Reihenfolge ihrer Benennung; 

7. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unver¬ 
züglich dem Unternehmenswahl Vorstand einge¬ 
schrieben, fernschriftlich oder durch Boten die 
Wahlniederschrift. Der Unternehmenswahlvorstand 
übermittelt die Wahlniederschriften unverzüglich 
eingeschrieben, fernschriftlich oder durch Boten dem 
Hauptwahlvorstand. 

§ 86 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergeb¬ 
nis und die Namen der Gewählten unverzüglich 
durch zweiwöchigen Aushang an einer oder mehre¬ 
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Betrieb bekannt. 

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl. 
Haben die Wahlmänner nach § 63 ein Mehrfach¬ 
mandat, so ist dies in der Benachrichtigung anzu¬ 
geben. 

Achter Titel 

§ 87 

Ausnahme 

Die Vorschriften des Ersten bis Siebenten Titels 
sind nicht anzuwenden auf Betriebe, in denen nach 
den Vorschriften dieser Verordnung oder, unter 
den in § 62 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen, 
nach den Vorschriften der Ersten oder der Zweiten 
Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz Wahl¬ 
männer bereits gewählt sind, deren Amtszeit bei 
Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht beendet 
ist (§ 13 des Gesetzes). 

Zweiter Unterabschnitt 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch die Wahlmänner 

Erster Titel 

Wahlmännerversammlung, 

W ahlmännerliste 

§ 88 

W ahlmännerversammlung 

(1) Die Wahlmänner wählen die Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in einer Versammlung 
(Wahlmännerversammlung). Sie wird vom Haupt¬ 
wahlvorstand geleitet. 
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(2) Der Ilauptwahlvorstand bestimmt den Tag 
der Wahlmännerversammlung. Sie soll spätestens 
vier Wochen nach dem Zeitpunkt stattfinden, bis 
zu dem die Unternehmenswahlvorstände dem 
Hauptwahlvorstand nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 die Er¬ 
gebnisse der Wahl der Wahlmänner mitzuteilen 
hatten. Sind in den Unternehmen, deren Arbeit¬ 
nehmer an der Wahl teilnehmen, im Rahmen eines 
anderen Wahlverfahrens bereits Wahlmänner mit 
Mehrfachmandat gewählt worden (§ 62 Abs. 1), so 
soll die Wahlmännerversammlung spätestens vier 
Wochen vor dem Beginn der Amtszeit der zu wäh¬ 
lenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
stattfinden. 

§89 

W ahlmännerliste 

(1) Der Hauptwahlvorstand stellt eine Liste der 
Wahlmänner (Wahlmännerliste), getrennt nach 
Wahlmännern der Arbeiter und der Angestellten, 
auf. § 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 ist entsprechend an¬ 
zuwenden. 

(2) Hinter dem Namen jedes Wahlmannes ist zu 
vermerken, wieviel Stimmen er hat. 

(3) Die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung sind in der Wahlmännerversammlung 
bis zum Abschluß der Stimmabgabe zur Einsicht¬ 
nahme auszulegen. 

§90 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der 
Wahlmännerliste 

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahlmän¬ 
nerliste können vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Hauptwahlvorstand eingelegt werden. 

(2) über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet 
der Hauptwahlvorstand unverzüglich. Ist ein Ein¬ 
spruch begründet, so berichtigt der Hauptwahlvor¬ 
stand die Wahlmännerliste. Der Hauptwahlvorstand 
teilt seine Entscheidung demjenigen, der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich mit. 

(3) Vor Beginn der Stimmabgabe soll der Haupt¬ 
wahlvorstand die Wahlmännerliste auf ihre Richtig¬ 
keit hin überprüfen. Im übrigen kann die Wahlmän¬ 
nerliste nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrich¬ 
tigkeiten oder in Erledigung rechtzeitig eingelegter 
Einsprüche bis vor Beginn der Stimmabgabe berich¬ 
tigt oder ergänzt werden. 


Zweiter Titel 

§91 

Mitteilung an die Wahlmänner 

(1) Der Hauptwahlvorstand teilt jedem Wahl¬ 
mann spätestens drei Wochen vor dem Tag der 
Wahlmännerversammlung mit: 

1. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Wahlmänner teilnehmen können, die in der 
Wahlmännerliste eingetragen sind; 

2. daß die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 


3. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Hauptwahlvorstand eingelegt werden können; 

4. daß die Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer von den Wahl¬ 
männern der Arbeiter und den Wahlmännern 
der Angestellten in getrennter Wahl gewählt 
werden, wenn nicht die Wahlmänner der Arbei¬ 
ter und die Wahlmänner der Angestellten in der 
Wahlmännerversammlung in getrennten, gehei¬ 
men Abstimmungen die gemeinsame Wahl 
beschließen; 

5. daß die Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl der Unternehmensangehörigen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nur durchge¬ 
führt werden, wenn von den Wahlmännern der 
Arbeiter und den Wahlmännern der Angestell¬ 
ten je ein Antrag eingereicht wird; 

6. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahlmän¬ 
ner der Arbeiter über die gemeinsame Wahl von 
Wahlmännern der Arbeiter unterzeichnet sein 
muß, die mindestens ein Zwanzigstel der Stim¬ 
men der Wahlmänner der Arbeiter haben; die 
erforderliche Stimmenzahl ist anzugeben; 

7. daß ein Antrag auf Abstimmung der Wahlmän¬ 
ner der Angestellten über die gemeinsame Wahl 
von Wahlmännern der Angestellten unterzeich¬ 
net sein muß, die mindestens ein Zwanzigstel 
der Stimmen der Wahlmänner der Angestellten 
haben; die erforderliche Stimmenzahl ist anzu¬ 
geben; 

8. daß Anträge auf Abstimmungen über die 
gemeinsame Wahl spätestens eine Woche vor 
dem Tag der Wahlmännerversammlung schrift¬ 
lich beim Hauptwahlvorstand eingereicht wer¬ 
den können; der letzte Tag der Frist ist anzuge¬ 
ben; 

9. daß der Beschluß der Wahlmänner der Arbeiter 
darüber, daß die Unternehmensangehörigen Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in 
gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, nur 
gefaßt werden kann, wenn mindestens die Hälfte 
der Stimmen der Wahlmänner der Arbeiter 
abgegeben wird; die erforderliche Stimmenzahl 
ist anzugeben; 

10. daß der Beschluß der Wahlmänner der Ange¬ 
stellten darüber, daß die Unternehmensangehöri¬ 
gen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in 
gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, nur 
gefaßt werden kann, wenn mindestens die Hälfte 
der Stimmen der Wahlmänner der Angestellten 
abgegeben wird; die erforderliche Stimmenzahl 
ist anzugeben; 

11. daß die Beschlüsse darüber, daß die Unterneh¬ 
mensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, jeweils nur mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefaßt werden können; 

12. daß im Fall der getrennten Wahl die Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeiter von den Wahlmän¬ 
nern der Arbeiter und die Aufsichtsratsmitglie¬ 
der der Angestellten von den Wahlmännern der 
Angestellten gewählt werden; 
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13. daß im Fall der gemeinsamen Wahl die unter- 

nehmensan gehörigen Aufs ichts rat smitglieder 

der Arbeitnehmer von den Wahlmännern der 
Arbeiter und den Wahlmännern der Angestell¬ 
ten gemeinsam gewählt werden; 

14. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

15. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

16. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge 
gebunden ist; 

17. Ort, Tag und Zeit der W a hl manne rversamm- 
lung; 

18. die Anschrift des 1 Iauptwahlvorstands. 

Die Mitteilung erfolgt schriftlich gegen Empfangsbe¬ 
kenntnis oder durch eingeschriebenen Brief. 

(2) Der Haupt wähl vor st and übersendet Abdrucke 
der Mitteilung nach Absatz 1 den Unternehmens- 
wahlVorständen, den Unternehmen, deren Arbeit¬ 
nehmer an der Wahl teilnehmen, und den in diesen 
Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. Jeder 
Unternehmenswahlvorstand übersendet Abdrucke 
der Mitteilung nach Absatz 1 den Betriebswahlvor¬ 
ständen. 

(3) Stellt der Haupt wähl vor stand fest, daß die 
Amtszeit eines Wahlmannes 

1. durch Niederlegung des Amtes, 

2. durch Beendigung der Beschäftigung des Wahl¬ 
mannes in dem Betrieb, dessen Wahlmann er ist, 

3. durch Verlust der Wählbarkeit 

vorzeitig beendet (§14 Abs. 1 des Gesetzes) oder 
daß er verhindert (§14 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) 
ist, so verständigt er den Ersatzmann (§ 14 Abs. 2 
Satz 2 des Gesetzes) in gleicher Weise wie die 
Wahlmänner. 

(4) Stellt ein Wahlmann fest, daß er verhindert 
ist, so teilt er dies dem Betriebswahlvorstand mit. 
Stellt ein Betriebswahlvorstand fest, daß die Amts¬ 
zeit eines Wahlmannes vorzeitig beendet oder daß 
er verhindert ist, so teilt er dies dem Unternehmens¬ 
wahlvorstand mit. Stellt ein Unternehmenswahlvor¬ 
stand fest, daß die Amtszeit eines Wahlmannes vor¬ 
zeitig beendet oder daß er verhindert ist, so teilt er 
dies dem Hauptwahlvorstand mit. 

Dritter Titel 

Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl in der Wahlmänner¬ 
versammlung 

§92 

Voraussetzungen 

Abstimmungen darüber, daß die Unternehmensan- 
gehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
in gemeinsamer Wahl gewählt werden sollen, wer¬ 
den nur durchgeführt, wenn sowohl von den Wahl- 
männern der Arbeiter als auch von den Wahlmän¬ 
nern der Angestellten ein gültiger Antrag einge¬ 
reicht worden ist. Die Abstimmungen finden in der 
Wahlmännerversammlung statt. 


§93 

Anträge auf Abstimmungen über die gemeinsame 
Wahl 

(1) Anträge auf Abstimmungen darüber, daß die 
Unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, sind spätestens eine Woche vor dem 
Tag der Wahlmännerversammlung schriftlich beim 
Hauptwahlvorstand einzureichen. Der Hauptwahl¬ 
vorstand prüft unverzüglich nach Eingang eines 
Antrags dessen Gültigkeit. 

(2) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn 
er von Wahlmännern der Arbeiter oder Wahlmän¬ 
nern der Angestellten unterzeichnet ist, die minde¬ 
stens ein Zwanzigstel der Stimmen der Wahlmänner 
der Arbeiter oder der Wahlmänner der Angestellten 
haben, und fristgerecht eingereicht worden ist. 

(3) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Haupt¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle des 
Antrags Unterzeichneten schriftlich mit. 

§94 

Stimmabgabe, Abstimmungsvorgang 

(1) Die Stimmzettel für eine Abstimmung dürfen 
nur den Antrag und die Frage an den Wahlmann 
enthalten, ob er für oder gegen den Antrag stimmt. 
Gibt der Wahlmann seine Stimme für den Antrag 
ab, so kreuzt er das vorgedruckte „Ja", andernfalls 
das vorgedruckte „Nein" an. Hat ein Wahlmann 
mehrere Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen 
Stimmzettel in einem Wahlumschlag ab. Die Stimm¬ 
zettel für eine Abstimmung müssen sämtlich die 
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif¬ 
tung haben; das gleiche gilt für die Wahlumschläge. 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die für eine 
Abstimmung Verwendung finden, müssen sich von 
den für die andere Abstimmung vorgesehenen 
Stimmzetteln und Wahlumschlägen in der Farbe 
unterscheiden. 

(2) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merk¬ 
mal versehen sind oder aus denen sich der Wille des 
Wahlmannes nicht eindeutig ergibt oder die andere 
als die in Absatz 1 bezeichneten Angaben, einen Zu¬ 
satz oder sonstige Änderungen enthalten, sind 
ungültig. 

(3) Für den Abstimmungsvorgang ist § 18 entspre¬ 
chend anzuwenden. 

§95 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Hauptwahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Hauptwahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und stellt für jeden Antrag gesondert fest, 
wieviel Stimmen für und wieviel Stimmen gegen 
den Antrag abgegeben worden sind. 
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(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§96 

Abstimmungsniederschrift 

Nachdem das Abstimmungsergebnis ermittelt ist, 
stellt der Hauptwahlvorstand in einer Niederschrift 
getrennt nach Abstimmungen fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. die Zahl der für einen Antrag abgegebenen Stim¬ 
men; 

5. die Zahl der gegen einen Antrag abgegebenen 
Stimmen-, 

6. das Abstimmungsergebnis; 

7. besondere während der Abstimmung eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§97 

Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

Der Hauptwahlvorstand gibt das Abstimmungser¬ 
gebnis in der Wahlmännerversammlung bekannt. 


Vierter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in 
einem Wahlgang auf Grund mehrerer 
Wahlvorschläge 

§98 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und lie¬ 
gen für diesen Wahlgang mehrere gültige Wahlvor¬ 
schläge vor, so kann der Wahlmann seine Stimme 
nur für einen dieser Wahlvorschläge abgeben. Die 
Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzet¬ 
teln in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahl¬ 
umschlägen). Hat ein Wahlmann mehrere Stimmen, 
so gibt er für jede Stimme einen Stimmzettel in 
einem Wahlumschlag ab. Der Begriff des Wahlgangs 
im Sinne dieses Unterabschnitts bestimmt sich nach 
§ 27 Abs. 5. 

(2) Der Hauptwahlvorstand hat die Wahlvor¬ 
schläge auf den Stimmzetteln nach der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der an 
erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit 
Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung, 
Unternehmen und Betrieb untereinander aufzufüh¬ 
ren; bei Wahlvorschlägcn, die mit einem Kennwort 
versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 
Die Stimmzettel sollen die Angabe enthalten, daß 
der Wahlmann nur einen Wahl Vorschlag ankreuzen 
kann. Die Stimmzettel, die für denselben Wahlgang 
Verwendung finden, müssen sämtlich die gleiche 


Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung 
haben; das gleiche gilt für die Wahlumschläge. Die 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die für einen 
Wahlgang Verwendung finden, müssen sich von den 
für die anderen Wahlgänge vorgesehenen Stimmzet¬ 
teln und Wahlumschlägen in der Farbe unterschei¬ 
den. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm 
gewählten Wahlvorschlag durch Ankreuzen an der 
im Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Für den 
Wahlvorgang ist § 18 entsprechend anzuwenden; 
die Stimmabgabe ist in der Wahlmännerliste für 
jeden Wahlgang und für jede Stimme gesondert zu 
vermerken. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt 
ist, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 

§99 

Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Hauptwahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Hauptwahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Wahl Vorschlag entfallenden Stimmen 
zusammen. 

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der 
Stimmzettel zu prüfen. Befinden sich in einem Wahl¬ 
umschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, 
nur einfach gezählt, andernfalls sind sie ungültig. 

§ 100 

Ermittlung der Gewählten 

(1) Die in dem Wahlgang den einzelnen Wahlvor¬ 
schlägen zugefallenen Stimmenzahlen werden in 
einer Reihe nebeneinandergestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. Die ermittelten Teilzah¬ 
len sind nacheinander reihenweise unter den Zahlen 
der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen, 
als aus früheren Reihen für die Zuweisung von 
Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr entstehen. 
Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele 
Höchstzahlen ausgesondert und der Größe nach 
geordnet, wie in dem Wahlgang Aufsichtsratsmit¬ 
glieder zu wählen sind. Jeder Wahlvorschlag erhält 
so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf ihn 
entfallen. Wenn die niedrigste in Betracht kom¬ 
mende Höchstzahl auf mehrere Wahl Vorschläge 
zugleich entfällt, so entscheidet das Los darüber, 
welchem Wahlvorschlag dieser Sitz zufällt. 
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(2) Wenn ein Wahl Vorschlag weniger Bewerber 
enthält, als Höchstzahlen auf ihn entfallen, so gehen 
die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchst¬ 
zahlen der anderen Wahlvorschläge desselben 
Wahlgangs über. 

(3) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der 
einzelnen Wahlvorschläge bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

(4) Mit der Wahl eines Bewerbers ist das in dem 
Wahlvorschlag neben dem gewählten Bewerber auf- 
geführte Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. 

Fünfter Titel 

Wahl mehrerer Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer in 
einem Wahlgang auf Grund nur eines 
W ahlvorschlags 

§ 101 

Stimmabgabe, Wahlvorgang 

(1) Sind in einem Wahlgang mehrere Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen und 
liegt für diesen Wahlgang nur ein gültiger Wahlvor¬ 
schlag vor, so kann der Wahlmann seine Stimme 
nur für die in dem Wahlvorschlag aufgeführten 
Bewerber abgeben. Eine gesonderte Stimmabgabe 
für ein Ersatzmitglied des Aufsichtsrats ist nicht 
zulässig. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe 
von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten 
Umschlägen (Wahlumschlägen). Hat ein Wahlmann 
mehrere Stimmen, so gibt er für jede Stimme einen 
Stimmzettel in einem Wahlumschlag ab. 

(2) Der Hauptwahlvorstand hat die Bewerber auf 
den Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, 
Vorname, Art der Beschäftigung, Unternehmen und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge aufzufüh¬ 
ren, in der sie in dem Wahlvorschlag benannt sind. 
Ist zusammen mit einem Bewerber für diesen ein 
Ersatzmitglied vorgeschlagen worden, so ist das 
Ersatzmitglied auf dem Stimmzettel neben dem 
Bewerber aufzuführen; Satz 1 ist entsprechend anzu¬ 
wenden. Die Stimmzettel sollen die Angabe enthal¬ 
ten, wieviel Bewerber der Wahlmann ankreuzen 
kann. § 98 Abs. 2 Satz 3 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet die von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an den im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stellen. Er darf 
nicht mehr Bewerber ankreuzen, als Aufsichtsrats¬ 
mitglieder in dem Wahlgang zu wählen sind. § 98 
Abs. 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
dem Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wäh¬ 
len sind, 

2. aus denen sich der Wille des Wahlmannes nicht 
eindeutig ergibt, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind, 

4. die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Anga¬ 
ben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen ent¬ 
halten. 


§ 102 

öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmab¬ 
gabe zählt der Hauptwahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus. 

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Hauptwahlvorstand die Stimmzettel den Wahlum¬ 
schlägen und zählt für jeden Wahlgang gesondert 
die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen 
zusammen. § 99 Abs. 3 ist anzuwenden. Ist auf 
einem Stimmzettel ein Bewerber mehrfach ange¬ 
kreuzt, so zählt dies als eine Stimme. 

§103 

Ermittlung der Gewählten 

Gewählt sind so viele Bewerber, wie in dem 
Wahlgang Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind, 
nach der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stim¬ 
menzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. § 100 Abs. 4 ist anzuwenden. 

Sechster Titel 

§ 104 

Wahl nur eines Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer in einem Wahlgang 

(1) Ist in einem Wahlgang nur ein Aufsichtsrats¬ 
mitglied der Arbeitnehmer zu wählen, so kann der 
Wahlmann seine Stimme nur für einen der vorge¬ 
schlagenen Bewerber abgeben. § 101 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 ist anzuwenden. 

(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so 

hat der Hauptwahlvorstand die Bewerber auf den 
Stimmzetteln unter Angabe von Familienname, Vor¬ 
name, Art der Beschäftigung, Unternehmen und 
Betrieb untereinander in der Reihenfolge aufzufüh¬ 
ren, in der sie in dem Wahlvorschlag benannt sind. 
Liegen mehrere gültige Wahlvorschläge vor, so hat 
der Hauptwahlvorstand die Bewerber auf den Stimm¬ 
zetteln unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Art der Beschäftigung, Unternehmen, Betrieb und 
Kennwort des Wahlvorschlags untereinander in 
alphabetischer Reihenfolge aufzuführen. § 101 

Abs. 2 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden. 

(3) Der Wahlmann kennzeichnet den von ihm 
gewählten Bewerber durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. Er darf 
nicht mehr als einen Bewerber ankreuzen. § 98 Abs. 
3 Satz 2, § 101 Abs. 4 und die §§ 102 und 103 sind an¬ 
zuwenden. 

Siebenter Titel 
Wahlniederschrift, 
Benachrichtigungen 

§ 105 

Wahlniederschrift 

Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, stellt der 
Hauptwahlvorstand in einer Niederschrift für jeden 
Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der abgegebenen Wahlumschläge; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 
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3. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, die 
berechneten Höchstzahlen und ihre Verteilung 
auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl die Zahlen der auf die einzel¬ 
nen Bewerber entfallenden Stimmen; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

§ 106 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 
Benachrichtigung der Gewählten 

(1) Der Hauptwahlvorstand gibt das Wahlergeb¬ 
nis und die Namen der Gewählten in der Wahlmän¬ 
nerversammlung bekannt. 

(2) Der Hauptwahl Vorstand übermittelt das Wahl¬ 
ergebnis und die Namen der Gewählten den Unter¬ 
nehmenswahlvorständen, Jeder Unternehmenswahl- 
vorstand übermittelt das Wahlergebnis und die 
Namen der Gewählten den Betriebswahlvorständen. 
Jeder Betriebswahlvorstand gibt das Wahlergebnis 
und die Namen der Gewählten unverzüglich durch 
zweiwöchigen Aushang an einer oder mehreren 
geeigneten, den Walberechtigten zugänglichen Stel¬ 
len im Betrieb bekannt, 

(3) Gleichzeitig benachrichtigt der Hauptwahl¬ 
vorstand die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl 
und übermittelt das Wahlergebnis und die Namen 
der Gewählten den Unternehmen, deren Arbeitneh¬ 
mer an der Wahl teilgenommen haben, und den in 
diesen Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. 

§ 107 

Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Hauptwahlvorstand, jeder Unternehmens¬ 
wahlvorstand und jeder Betriebswahlvorstand über¬ 
gibt die Wahlakten dem Unternehmen, in dessen 
Aufsichtsrat die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer gewählt worden sind. Dieses Unternehmen 
bewahrt die Wahlakten mindestens für die Dauer 
von fünf Jahren auf. 

Zweiter Teil 
Abberufung 

von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer 

Erster Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§108 

Einleitung des Abberufungsverfahrens 

(1) Ein Antrag auf Abberufung eines Aufsichts¬ 
ratsmitglieds der Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 1 des 
Gesetzes ist schriftlich heim Konzernbetriebsrat ein¬ 


zureichen. Besteht kein Konzernbetriebsrat, so ist 
der Antrag beim Gesamtbetriebsrat oder, wenn ein 
solcher nicht besteht, beim Betriebsrat des Unter¬ 
nehmens einzureichen, dessen Aufsichtsrat das 
abzuberufende Mitglied angehört. Besteht in diesem 
Unternehmen kein Betriebsrat, so ist der Antrag 
beim Gesamtbetriebsrat des nach der Zahl der wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer größten anderen Unter¬ 
nehmens einzureichen, in dem ein Betriebsrat 
besteht und dessen Arbeitnehmer nach § 4 oder § 5 
des Gesetzes an der Abberufung teilnehmen, oder, 
wenn in dem anderen Unternehmen nur ein 
Betriebsrat besteht, beim Betriebsrat. 

(2) Unverzüglich nach Eingang eines Antrags auf 
Abberufung wird der Hauptwahlvorstand gebildet, 
es sei denn, der Antrag entspricht offensichtlich 
nicht den in § 23 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes bezeich- 
neten Erfordernissen. 

(3) Für die Aufgaben, die Bildung, die Zusammen¬ 
setzung und die Geschäftsführung der Wahlvor¬ 
stände sind die §§ 3 bis 8 entsprechend anzuwenden; 
die Mitteilung des Hauptwahlvorstands nach § 7 
muß auch den Inhalt des Antrags auf Abberufung 
enthalten. Dem Hauptwahlvorstand sind die bei der 
Wahl des Aufsichtsratsmitglieds, dessen Abberu¬ 
fung beantragt wird, entstandenen Wahlakten zu 
übergeben. 

§ 109 

Liste der antragsberechtigten Arbeitnehmer 

Wird die Abberufung eines unternehmensangehö- 
rigen Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 
beantragt, so wird in jedem Betrieb unverzüglich 
nach der Bildung des Betriebswahlvorstands eine 
Liste de,r wahlberechtigten Arbeitnehmer aufge- 
stellt, die nach § 23 Ab,s. 1 Satz 2 des Gesetzes für 
die Abberufung dieses Aufsichtsratsmitglieds 
antragsberechtigt sind. Die §§ 9 bis 13 sind entspre¬ 
chend anzuwenden; die Bekanntmachung nach § 10 
Abs. 2 und 3 muß auch den Inhalt des Antrags auf 
Abberufung enthalten. 

§ HO 

Prüfung des Antrags auf Abberufung 

(1) Der Hauptwahlvorstand prüft unverzüglich 
nach Übersendung der Listen der antragsberechtig¬ 
ten Arbeitnehmer die Gültigkeit des Antrags auf 
Abberufung. 

(2) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Haupt¬ 
wahlvorstand dies dem Antragsvertreter oder, wenn 
ein solcher nicht benannt ist, dem an erster Stelle 
des Antrags Unterzeichneten und den Unterneh¬ 
menswahlvorständen schriftlich mit. Jeder Unter¬ 
nehmenswahlvorstandübersendet die Mitteilung den 
Betriebswahlvorständen. Jeder Betriebswahlvor¬ 
stand gibt die Mitteilung durch zweiwöchigen Aus¬ 
hang an einer oder mehreren geeigneten, den Wahl¬ 
berechtigten zugänglichen Stellen im Betrieb 
bekannt. 
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§ Ul 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Liegt ein gültiger Antrag vor, so stellt der 
Hauptwahlvorstand fest, ob das Aufsichtsratsmit¬ 
glied, dessen Abberufung beantragt ist, in unmittel¬ 
barer Wahl oder durch Wahlmänner gewählt wor¬ 
den ist. 

(2) Ist das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberu¬ 
fung beantragt ist, in unmittelbarer Wahl gewählt 
worden, so richtet sich das weitere Abberufungsver¬ 
fahren nach den Vorschriften des Zweiten 
Abschnitts. 

(3) Ist das Aufsichtsratsmitglied, dessen Abberu¬ 
fung beantragt ist, durch Wahlmänner gewählt wor¬ 
den, so richtet sich das weitere Abberufungsverfah- 
ren nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts. 


Zweiter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines in unmittelbarer Wahl 
gewählten Aufsichtsratsmitglieds 
der Arbeitnehmer 

§ 112 

Abberufungsausschreiben, Wählerliste 

(1) Der Hauptwahlvorstand stellt fest, ob das Auf¬ 
sichtsratsmitglied, dessen Abberufung beantragt ist, 
in getrennter oder in gemeinsamer Wahl gewählt 
worden ist, und ob die Arbeiter, die Angestellten 
oder beide Gruppen nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes 
abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Hauptwahlvorstand erläßt unverzüglich 
ein Abberufungsausschreiben. Die Abstimmung soll 
innerhalb von vier Wochen seit dem für den Aus¬ 
hang des Abberufungsausschreibens bestimmten 
Zeitpunkt stattfinden. 

(3) Das Abberufungsausschreiben muß folgende 
Angaben enthalten: 

1. den für den Aushang bestimmten Zeitpunkt; 

2. den Inhalt des Antrags; 

3. die Bezeichnung des Antragstellers; 

4. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag unter¬ 
zeichnet haben; 

5. ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Arbeiter, die Angestellten oder beide Gruppen 
teilnehmen; 

6. daß an der Abstimmung nur Arbeitnehmer teil¬ 
nehmen können, die in der Wählerliste eingetra¬ 
gen sind; 

7. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

8. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 

Für die Bekanntmachung des Abberufungsaus¬ 
schreibens ist § 26 Abs. 3 und 4 entsprechend anzu¬ 
wenden. 


(4) In jedem Betrieb wird für die Abberufung 
unverzüglich eine Liste der nach § 23 Abs. 3 des 
Gesetzes abstimmungsberechtigten Arbeitnehmer 
des Betriebs (Wählerliste) aufgestellt. Die §§ 9, 10, 
12 und 13 sind entsprechend anzuwenden mit der 
Maßgabe, daß abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 1 eine 
Trennung und Unterteilung der Wählerliste nicht 
erforderlich ist. 

§ 113 

Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

(1) Für die Abstimmung sind die §§ 17 bis 23 
anzuwenden. In den Niederschriften ist auch festzu¬ 
stellen, ob an der Abstimmung die Arbeiter, die 
Angestellten oder beide Gruppen teilgenommen 
haben. 

(2) Der Hauptwahlvorstand übermittelt das 
Abstimmungsergebnis schriftlich 

1. den Unternehmenswahlvorständen, 

2. dem Aufsichtsratsmitglied, über dessen Abberu¬ 
fung abgestimmt worden ist, 

3. der Gewerkschaft, die einen Antrag auf Abberu¬ 
fung gestellt hat (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Ge¬ 
setzes), 

4. dem Unternehmen. 

§ 110 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. 

(3) Auf die im Zusammenhang mit einem Antrag 
auf Abberufung entstandenen Akten ist § 61 ent¬ 
sprechend anzuwenden. 


Dritter Abschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines durch Wahlmänner gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§114 

Wahlmännerliste 

(1) Der Hauptwahlvorstand stellt fest, ob das Auf¬ 
sichtsratsmitglied , dessen Abberufung beantragt ist, 
in getrennter oder in gemeinsamer Wahl gewählt 
worden ist und ob die Wahlmänner der Arbeiter, die 
Wahlmänner der Angestellten oder die Wahlmänner 
beider Gruppen nach § 23 Abs. 2 des Gesetzes 
abstimmungsberechtigt sind. 

(2) Der Hauptwahlvorstand stellt für die Abberu¬ 
fung unverzüglich eine Liste der nach § 23 Abs. 2 
des Gesetzes abstimmungsberechtigten Wahlmänner 
(Wahlmännerliste) auf. § 9 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 
und 5, § 89 Abs. 2 und 3 und § 90 sind entsprechend 
anzuwenden. 

§115 

Wahlmännerversammlung, Mitteilung des 
Hauptwahlvorstands an die Wahlmänner 

(1) Die abstimmungsberechtigten Wahlmänner 
stimmen über den Antrag auf Abberufung in einer 
Versammlung (Wahlmännerversammlung) ab. Die 
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Wahlmännerversammlung soll innerhalb von sechs 
Wochen nach der Feststellung, daß ein gültiger 
Antrag auf Abberufung eines durch Wahlmänner 
gewählten Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 
vorliegt, stattfinden. 

(2) Der Hauptwahlvorstand beruft die abstim¬ 
mungsberechtigten Wahlmänner schriftlich gegen 
Empfangsbekenntnis oder durch eingeschriebenen 
Brief zur Wahlmännerversammlung ein; § 91 Abs. 2 
bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Mitteilung 
nach Satz 1 soll den Wahlmännern spätestens drei 
Wochen vor der Wahlmännerversammlung über¬ 
sandt werden. 

(3) Die Mitteilung muß folgende Angaben enthal¬ 
ten: 

1. den Inhalt des Antrags; 

2. die Bezeichnung des Antragstellers; 

3. die Zahl der Arbeitnehmer, die den Antrag 
unterzeichnet haben; 

4. ob an der Abstimmung über den Antrag die 
Wahlmänner der Arbeiter, die Wahlmänner der 
Angestellten oder die Wahlmänner beider Grup¬ 
pen teilnehmen; 

5. daß an der Abstimmung nur Wahlmänner teil¬ 
nehmen können, die in der Wahlmännerliste 
eingetragen sind; 

6. daß die Wahlmännerliste, das Gesetz und diese 
Verordnung in der Wahlmännerversammlung 
zur Einsichtnahme ausgelegt werden; 

7. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wahl¬ 
männerliste vor Beginn der Stimmabgabe beim 
Hauptwahlvorstand eingelegt werden können; 

8. daß der Beschluß über die Abberufung einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf; 

9. wieviel Stimmen dem Wahlmann zustehen; 

10. Ort, Tag und Zeit der Wahlmännerversammlung; 

11. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

§ 116 

Abstimmung, Abstimmungsergebnis, Akten 

Für die Abstimmung, das Abstimmungsergebnis 
und die Aufbewahrung der Akten sind die §§ 94 bis 
97 und 113 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 entsprechend 
anzuwenden. 


Vierter Abschnitt 

§ 117 

Ersatzmitglieder 

Für die Abberufung von Ersatzmitgliedern (§ 23 
Abs. 4 des Gesetzes) sind die Vorschriften des 
Ersten bis Dritten Abschnitts entsprechend anzu¬ 
wenden. 


Dritter Teil 

Besondere Vorschriften für die Wahl 
und die Abberufung 
der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 
bei Teilnahme von Arbeitnehmern 
von Seebetrieben 

Erster Abschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 

Einleitung der Wahl, 

Abstimmung über die Art der Wahl, 
Wahlvorschläge 

§ 118 

Einleitung der Wahl 

(1) Die in § 2 Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Frist wird 
auf 56 Wochen verlängert. 

(2) In der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung ist 
gesondert die Zahl der Arbeitnehmer anzugeben, die 
in Seebetrieben (§ 34 Abs. 1 des Gesetzes) beschäf¬ 
tigt sind. 

(3) Für einen Seebetrieb wird ein Betriebswahl¬ 
vorstand nicht bestellt. Der Unternehmenswahlvor¬ 
stand nimmt im Seebetrieb die sich aus dieser Ver¬ 
ordnung ergebenden Aufgaben des Betriebswahlvor¬ 
stands wahr. Für die Anwendung von § 4 Abs. 5 und 
§ 5 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 bleiben Seebetriebe 
außer Betracht. 

(4) Mitteilungen, die im Seebetrieb bekanntzuma¬ 
chen sind, übersendet der Unternehmenswahlvor¬ 
stand jedem zum Seebetrieb gehörigen Schiff und 
teilt dabei den Zeitpunkt mit, von dem ab sie auf 
dem Schiff auszuhängen sind. Mitteilungen sind von 
der Bordvertretung oder, wenn eine solche nicht 
besteht, vom Kapitän an einer oder mehreren geeig¬ 
neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen 
an Bord auszuhängen und in gut lesbarem Zustand 
zu erhalten. Der erste und der letzte Tag des Aus¬ 
hangs sind auf der Mitteilung zu vermerken. 

(5) Der Unternehmenswahlvorstand übersendet 
jedem zum Seebetrieb gehörigen Schiff einen 
Abdruck der Wählerliste des Seebetriebs, das 
Gesetz und diese Verordnung. Sie sind von der 
Bordvertretung oder, wenn eine solche nicht 
besteht, vom Kapitän an geeigneter, den Wahlbe¬ 
rechtigten zugänglicher Stelle an Bord zur Einsicht¬ 
nahme auszulegen. Außerdem übersendet der Unter¬ 
nehmenswahlvorstand die Wählerliste des Seebe¬ 
triebs dem Betriebswahlvorstand des Landbetriebs, 
der für die Heuerverhältnisse der Arbeitnehmer des 
Seebetriebs zuständig ist. Dieser Betriebswahlvor¬ 
stand legt die Wählerliste des Seebetriebs in glei¬ 
cher Weise aus wie die in § 9 bezeichnete Wähler¬ 
liste. 


Nr. 36 - Täg der Ausgabe: Bonn, den 25. Juni 1977 


971 


(6) In Seebelrieben ist § 10 Abs. 2 und 3 nicht 
an zu wenden. Der Untern eh mens wähl Vorstand ver¬ 
sendet im Seebetrieb gleichzeitig mit der Wähler¬ 
liste eine Bekanntmachung. Sie muß folgende Anga¬ 
ben enthalten: 

1. das Datum ihrer Versendung; 

2. die Namen der Mitglieder des Unternehmens¬ 
wahl Vorstands und seine Anschrift; 

3. die Anschrift des Hauptwahlvorstands; 

4. daß die Wählerliste des Seebetriebs, das Gesetz 
und diese Verordnung an Bord zur Einsichtnahme 
ausgelegt werden; 

5. daß die Wählerliste des Seebetriebs auch in dem 
Landbetrieb, der für die Heuerverhältnisse der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs zuständig ist, aus- 
gelegt wird; 

6. daß Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wäh¬ 
lerliste nur innerhalb von acht Wochen seit ihrer 
Versendung schriftlich beim Unternehmenswahl¬ 
vorstand eingelegt werden können; der letzte Tag 
der Frist ist anzugeben; 

7. daß Einsprüche gegen Berichtigungen und Ergän¬ 
zungen der Wählerliste nur innerhalb von acht 
Wochen seit der Berichtigung oder der Ergän¬ 
zung eingelegt werden können; 

8. daß an der Wahl und an Abstimmungen nur 
Arbeitnehmer teilnehmen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind. 

(7) In Seebetrieben ist § 11 nicht anzuwenden. 
Abweichend von § 13 Abs, 1 kann im Seebetrieb 

1. ein Einspruch gegen die Richtigkeit der Wähler¬ 
liste innerhalb von acht Wochen seit ihrer Ver¬ 
sendung an die Schiffe eingelegt werden; 

2. ein Einspruch gegen eine Berichtigung oder 
Ergänzung der Wählerliste innerhalb von acht 
Wochen seit der Berichtigung oder der Ergän¬ 
zung eingelegt werden. 

§ 119 

Abstimmung über die Art der Wahl 

Die Arbeitnehmer der Seebetriebe nehmen an 
einer Abstimmung darüber, ob die Wahl durch 
Wahlmänner oder unmittelbar erfolgen soll, nicht 
teil und bleiben für die Errechnung der für die 
Antragstellung und für die Beschlußfassung erfor¬ 
derlichen Zahlen von Arbeitnehmern außer Betracht 
{§ 34 Abs. 4 des Gesetzes); in der Bekanntmachung 
nach § 14 und in dem Abstimmungsausschreiben 
nach § 16 ist hierauf hinzuweisen. Die §§ 14 bis 24 
sind auf Seebetriebe nicht anz uw enden. 

§ 120 

Bekanntmachung über die Einreichung 
von Wahl Vorschlägen 

(1) Die Bekanntmachung nach § 26 Abs. 1 muß in 
Seebetrieben auch folgende Angaben enthalten: 

1. daß die Wählerliste des Seebetriebs, das Gesetz 
und diese Verordnung auf jedem Schiff des See¬ 
betriebs von der Bordvertretung oder, wenn eine 
solche nicht besteht, vom Kapitän zur Einsicht¬ 
nahme ausgelegt werden; 


2. daß die Wählerliste des Seebetriebs auch in dem 
Landbetrieb, der für die Heuerverhältnisse der 
Arbeitnehmer des Seebetriebs zuständig ist, aus¬ 
gelegt wird; 

3. daß die Wahlvorschläge auf jedem Schiff des 
Seebetriebs von der Bordvertretung oder, wenn 
eine solche nicht besteht, vom Kapitän ausge¬ 
hängt werden. 

(2) Die in § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und in § 27 
Abs. 3 bezeichnete Frist für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird auf 17 Wochen verlängert. 

(3) § 26 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 ist in Seebetrie¬ 
ben nicht anzuwenden; § 26 Abs. 2 Satz 1 und § 118 
Abs. 4 sind anzuwenden. 

(4) Die in § 38 Abs. 2 Satz 1 bezeichnete Mindest¬ 
frist für die Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
wird auf drei Wochen verlängert. Ist zu besorgen, 
daß die in Satz 1 bezeichnete Mindestfrist zwischen 
dem für den Aushang der Wahlvorschläge an Bord 
bestimmten Zeitpunkt und dem Beginn der Stimmab¬ 
gabe in den Landbetrieben für eine fristgerechte 
Stimmabgabe der Arbeitnehmer der Seebetriebe 
nicht ausreicht, so kann der Hauptwahlvorstand 
diese Mindestfrist auf höchstens fünf Wochen ver¬ 
längern. Für die Bekanntmachung der Wahl Vor¬ 
schläge in Seebetrieben sind § 26 Abs. 2 Satz 1 und 
§118 Abs. 4 anzuwenden. 

§ 121 

Zusätzliche Vorschriften für den Wahlvorschlag 
der leitenden Angestellten 

(1) Die in § 31 Abs. 1 Satz 4 bezeichnete Frist für 
die Einreichung von Abstimmungsvorschlägen wird 
auf fünf Wochen verlängert. Der Unternehmens¬ 
wahlvorstand übersendet jedem Kapitän des Seebe¬ 
triebs einen Abdruck der Bekanntmachung. § 30 
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 und § 31 Abs. 4 Satz 3 
und 4 und Abs. 5 Satz 2 und 3 sind in Seebetrieben 
nicht anzuwenden; § 26 Abs. 4 ist anzuwenden. 

(2) Abweichend von § 32 Abs. 1 setzt der Haupt¬ 
wahlvorstand den Tag der Abstimmung der leiten¬ 
den Angestellten so fest, daß der Wahlvorschlag der 
leitenden Angestellten auch dann, wenn eine zweite 
Abstimmung erforderlich wird, innerhalb von 30 
Wochen seit dem für den Aushang der Bekanntma¬ 
chung nach § 30 bestimmten Zeitpunkt aufgestellt 
sein kann. 

(3) Für die in § 34 Abs. 2 bezeichnete Bekannt¬ 
machung ist Absatz 1 Satz 2 anzuwenden. § 34 
Abs. 2 Satz 3 ist in Seebetrieben nicht anzuwenden; 
§ 26 Abs. 4 ist anzuwenden. 

Zweiter Unterabschnitt 
Unmittelbare Wahl 

der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
§ 122 

Wahlausschreiben im Seebetrieb 

(1) Das Wahlausschreiben nach § 40 Abs. 1 muß 
in Seebetrieben auch folgende Angaben enthalten: 
1. daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs in Brief¬ 
wahl wählen; 
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2. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

(2) Gehören nicht mehr als ein Zehntel der 
Arbeitnehmer der Unternehmen, deren Arbeitneh¬ 
mer an der Wahl teilnehmen, zu Seebetrieben, so 
muß das Wahlausschreiben den Hinweis enthalten, 
daß die Arbeitnehmer der Seebetriebe an Abstim¬ 
mungen über die gemeinsame Wahl nicht teilneh¬ 
men und für die Errechnung der für die Antragstel¬ 
lung und für die Beschlußfassung erforderlichen 
Zahlen von Arbeitnehmern außer Betracht bleiben. 
Das Wahlausschreiben im Seebetrieb enthält die in 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 11 bezeichneten Anga¬ 
ben nicht. 

(3) Für die Bekanntmachung des Wahlausschrei- 
bens in Seebetrieben ist § 40 Abs. 2 Satz 2 bis 4 
nicht anzuwenden; § 26 Abs. 4 und § 118 Abs. 4 sind 
anzu wenden. 

§ 123 

Abstimmungen über die gemeinsame Wahl 

(1) Gehören nicht mehr als ein Zehntel der 
Arbeitnehmer der Unternehmen, deren Arbeitneh¬ 
mer an der Wahl teilnehmen, zu Seebetrieben, so 
nehmen die Arbeitnehmer der Seebetriebe an einer 
Abstimmung darüber, ob die Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer in gemeinsamer Wahl gewählt 
werden sollen, nicht teil, und bleiben für die Errech¬ 
nung der für die Antragstellung und für die 
Beschlußfassung erforderlichen Zahlen von Arbeit¬ 
nehmern außer Betracht (§ 34 Abs. 6 des Gesetzes). 
Die §§ 41 bis 47 Abs. 1 sind auf Seebetriebe nicht 
anzu wenden. 

(2) Gehören mehr als ein Zehntel der Arbeitneh¬ 
mer der Unternehmen, deren Arbeitnehmer an der 
Wahl teilnehmen, zu Seebetrieben, so sind die §§ 40 
bis 47 mit folgender Maßgabe anzuwenden; 

1. Ist zu besorgen, daß die in § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 
und § 41 Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Frist wegen 
der Teilnahme der Arbeitnehmer von Seebetrie¬ 
ben für eine ordnungsgemäße Einreichung von 
Anträgen auf Abstimmungen über die gemein¬ 
same Wahl nicht ausreicht, so kann der Haupt¬ 
wahlvorstand dieses Frist auf höchstens fünf 
Wochen verlängern. Wird die Frist erst nach 
Erlaß des Wahlausschreibens verlängert, so ist 
sie unverzüglich in gleicher Weise bekanntzuma¬ 
chen wie das Wahlausschreiben. 

2. Die in § 42 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Frist wird 
auf drei Wochen verlängert; Nummer 1 ist ent¬ 
sprechend anzu wen den. 

3. Das Abstimmungsausschreiben nach § 42 muß in 
Seebetrieben auch folgende Angaben enthalten: 

a) daß die Arbeitnehmer des Seebetriebs in Brief¬ 
wahl abstimmen; 

b) den Zeitpunkt, bis zu dein die Wahlbriefe beim 
Unternehmenswahlvorstand eingehen müssen. 

4. über Anträge auf gemeinsame Wahl der Unter¬ 
nehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer stimmen die Arbeitnehmer von 
Seebetrieben in Briefwahl ab; die §§ 19 und 20 
sind entsprechend an zu wenden. 


5. Gleichzeitig mit dem Abstimmungsausschreiben 
übersendet der Unternehmenswahlvorstand 

a) jedem Schiff die zur Stimmabgabe erforderli¬ 
chen Unterlagen in einer Anzahl, die die Zahl 
der Regelbesatzung des Schiffes um minde¬ 
stens 10 vom Hundert übersteigt, 

b) allen Arbeitnehmern des Seebetriebs, von 
denen ihm bekannt ist, daß sie sich nicht an 
Bord eines Schiffes befinden, die zur Stimmab¬ 
gabe erforderlichen Unterlagen sowie einen 
Abdruck des Abstimmungsausschreibens. 

6, Die Bordvertretung oder, wenn eine solche nicht 
besteht, der Kapitän hat jedem Besatzungsmit¬ 
glied die zur Stimmabgabe erforderlichen Unter¬ 
lagen auszuhändigen. Die Wahlbriefe der Besat- 
zungsmitglieder eines Schiffes sollen möglichst 
gleichzeitig an den Unternehmenswahlvorstand 
abgesandt werden. 

§ 122 Abs. 1 und 3 bleibt unberührt. 

§ 124 

Stimmabgabe bei der Wahl der Aufsichtsrats¬ 
mitglieder der Arbeitnehmer 

(1) Die Arbeitnehmer von Seebetrieben stimmen 
bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in Brief wähl ab. 

(2) Gleichzeitig mit der Versendung der Wahlvor¬ 
schläge an die Betriebswahlvorstände (§ 38 Abs. 2 
Satz 3) übersendet der Unternehmenswahlvorstand 
jedem Schiff die zur Stimmabgabe erforderlichen 
Unterlagen; § 123 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden. 

Dritter Unterabschnitt 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer durch Wahlmänner 

§ 125 

Wahl der Wahlmänner 

(1) In Seebetrieben werden Wahlmänner nicht 
gewählt. Die §§62 bis 87 sind auf Seebetriebe nicht 
anzuwenden. 

(2) Die Arbeitnehmer von Seebetrieben nehmen 
an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer unmittelbar teil. 

§126 

Wahlausschreiben in Seebetrieben 

(1) Steht fest, daß die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer durch Wahlmänner zu wählen sind, 
so erläßt der Hauptwahlvorstand ein Wahlaus¬ 
schreiben für Seebetriebe. Es muß folgende Anga¬ 
ben enthalten: 

1. daß die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer durch Wahlmänner gewählt werden; 

2. daß in Seebetrieben keine Wahlmänner gewählt 
werden; 

3. daß die Arbeitnehmer der Seebetriebe an der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer unmittelbar teilnehmen; 
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4. daß an der Wahl nur Arbeitnehmer teilnehmen 
können, die in der Wählerliste des Seebetriebs 
eingetragen sind; 

5. daß die unternehm ensangehöri gen Aufsichts¬ 
ratsmitglieder der Arbeitnehmer von den Arbei¬ 
tern und den Angestellten in getrennter Wahl 
gewählt werden, wenn nicht die Wahlmänner 
der Arbeiter und die Wahlmänner der Ange¬ 
stellten in der Wahlmännerversammlung die 
gemeinsame Wahl beschließen; 

6. daß die Arbeitnehmer der Seebetriebe an 
Abstimmungen der Wahlmänner über die 
gemeinsame Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer nicht teilnehmen; 

7. daß die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, in gemeinsamer Wahl 
gewählt werden; 

8. daß die Arbeitnehmer der Seebetriebe in Brief¬ 
wahl wählen; 

9. daß jeder wahlberechtigte Arbeitnehmer eines 
Seebetriebs Wahlunterlagen für sämtliche 
Wahlgänge erhält., an denen er bei gemeinsamer 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit¬ 
nehmer teilnehmen kann, und daß er seine 
Stimme für sämtliche Wahlgänge abgeben kann; 

10. daß für den Fall, daß die Unternehmensangehöri¬ 
gen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in 
getrennter Wahl gewählt werden, die Stimm¬ 
abgabe 

a) der Arbeiter der Seebetriebe nur für die Auf¬ 
sichtsratsmitglieder der Arbeiter und die Auf¬ 
sichtsratsmitglieder, die Vertreter von 
Gewerkschaften sind, berücksichtigt wird; 

b) der Angestellten der Seebetriebe nur für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Angestellten und 
die Aufsichtsratsmitglieder, die Vertreter 
von Gewerkschaften sind, berücksichtigt 
wird; 

11. daß die Stimmabgabe an Wahlvorschläge 
gebunden ist; 

12. daß die Stimme eines Arbeitnehmers eines See¬ 
betriebs als ein Sechzigstel der Stimme eines 
Wahlmannes gezählt wird; 

13. den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlbriefe beim 
Hauptwahlvorstand vorliegen müssen; 

14. die Anschrift des Hauptwahlvorstands. 

(2) § 26 Abs. 4, § 40 Abs. 2 Satz 1 und § 118 Abs. 4 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 127 

Stimmabgabe der Arbeitnehmer von Seebetrieben 

(1) Die Arbeitnehmer von Seebetrieben stimmen 
bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer in Briefwahl ab. Die §§57 und 58 sind 
entsprechend anzuwenden; abweichend von § 57 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 muß der Freiumschlag die 
Anschrift des Hauptwahlvorstands tragen. 

(2) Gleichzeitig mit der Versendung der Wahlvor- 
schläge an die Betriebswahlvorstände (§ 38 Abs. 2 


Satz 3) übersendet der Unternehmenswahlvorstand 
jedem Schiff die für eine gemeinsame Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erforder¬ 
lichen Unterlagen; § 123 Abs. 2 Nr. 5 und 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. Die Wahlbriefe müssen bis 
zum Ablauf des Tages vor der Wahlmännerver¬ 
sammlung dem Hauptwahlvorstand vorliegen. 

(3) Abweichend von § 88 Abs. 2 Satz 2 soll die 
Wahlmännerversammlung sechs Wochen nach der 
Versendung der zur Stimmabgabe erforderlichen 
Unterlagen stattfinden. Ist zu besorgen, daß diese 
Zeit für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe der 
Arbeitnehmer der Seebetriebe nicht ausreicht, so 
kann der Hauptwahlvorstand sie auf höchstens zehn 
Wochen verlängern. 

(4) Die Vorschriften über die Stimmabgabe und 
den Wahlvorgang (§§ 98, 101 und 104) sind auf die 
Arbeitnehmer von Seebetrieben mit folgender Maß¬ 
gabe entsprechend anzuwenden: 

1. An die Stelle der Wahlmänner treten die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Seebetriebs. 

2. Die Wahlumschläge der Wähler der Seebetriebe 
werden in eine gesonderte Wahlurne gelegt. 

3. Für den Fall, daß die Unternehmensangehörigen 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in ge¬ 
trennter Wahl gewählt werden, werden nur die 
Wahlumschläge für die Wahlgänge in die Wahl¬ 
urne gelegt, an denen der Wähler des Seebetriebs 
jeweils teilnehmen kann. Die übrigen Wahlum¬ 
schläge der Wähler der Seebetriebe nimmt der 
Hauptwahl vor st and ungeöffnet zu den Wahlun¬ 
terlagen. Diese Wahlumschläge sind einen Monat 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöff¬ 
net zu vernichten, wenn die Wahl nicht ange- 
fochten worden ist. 

(5) Die Vorschriften über die Auszählung der 
Stimmen (§§ 99 und 102) sind auf die Arbeitnehmer 
der Seebetriebe mit folgender Maßgabe entspre¬ 
chend anzuwenden: 

1. Die Stimmen der Wähler der Seebetriebe werden 
gesondert ausgezählt. 

2. Je 60 Stimmen dieser Wähler werden als eine 
Stimme eines Wahlmannes gezählt. Werden 60 
Stimmen nicht erreicht, so werden mindestens 30 
Stimmen als eine Stimme eines Wahlmannes 
gezählt. Bei mehr als 60 Stimmen wird ein Rest 
von mindestens 30 Stimmen als eine Stimme 
eines Wahlmannes gezählt. Die so errechneten 
Stimmenzahlen werden jeweils der Stimmenzahl 
der von den Wahlmännern in dem Wahlgang für 
den Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen hinzu¬ 
gezählt. 

§ 128 

WahlniederSchrift 

Für die Wahlniederschrift ist § 105 nicht anzu¬ 
wenden. Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, 
stellt der Hauptwahlvorstand in einer Niederschrift 
für jeden Wahlgang gesondert fest: 

1. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen Wahl¬ 
umschläge, 
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b) von den Arbeitnehmern von Seebetrieben ab- 
gegeb enen Wahlumschläge ; 

2. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

b) von den Arbeitnehmern von Seebetrieben ab¬ 
gegebenen gültigen Stimmen; 

3. die Zahl der 

a) von den Wahlmännern abgegebenen ungülti¬ 
gen Stimmen, 

b) von den Arbeitnehmern von Seebetrieben ab¬ 
gegebenen ungültigen Stimmen; 

4. bei Verhältniswahl 

a) die Zahlen der auf die einzelnen Wahl Vor¬ 
schläge entfallenden Stimmen der Wahlmänner, 

b) die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvor¬ 
schläge entfallenden Stimmen der Arbeitneh¬ 
mer von Seebetrieben und die Umrechnung 
dieser Stimmen auf Stimmen von Wahlmän¬ 
nern nach § 127 Abs. 5 Nr. 2, 

c) die Summen der auf die einzelnen Wahlvor¬ 
schläge entfallenden Stimmen der Wahlmän¬ 
ner und der umgerechneten Stimmen der 
Arbeitnehmer von Seebetrieben, 

d) die berechneten Höchstzahlen und ihre Vertei¬ 
lung auf die Wahlvorschläge; 

5. bei Mehrheitswahl 

a) die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen der Wahlmänner, 

b) die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber ent¬ 
fallenden Stimmen der Arbeitnehmer von See¬ 
betrieben und die Umrechnung dieser Stim¬ 
men auf Stimmen von Wahlmännern nach 
§ 127 Abs. 5 Nr. 2, 

c) die Summen der auf die einzelnen Bewerber 
entfallenden Stimmen der Wahlmänner und 
der umgerechneten Stimmen der Arbeitneh¬ 
mer von Seebetrieben; 

6. die Namen der gewählten Aufsichtsratsmitglie¬ 
der; 

7. die Namen der für die einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitglieder gewählten Ersatzmitglieder; 

8. besondere während der Wahl eingetretene Zwi¬ 
schenfälle oder sonstige Ereignisse. 

Zweiter Abschnitt 

Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer 

Erster Unterabschnitt 
§ 129 

Gemeinsame Vorschrift 

(1) Für einen Seebetrieb wird ein Betriebswahl¬ 
vorstand nicht gebildet. Der Unternehmenswahlvor¬ 
stand nimmt im Seebetrieb die sich aus dieser Ver¬ 
ordnung ergebenden Aufgaben des Betriebswahlvor¬ 
stands wahr. Abweichend von § 108 Abs. 3 Satz 1 


sind auf Seebetriebe die §§ 6 und 7 Abs. 3 nicht 
anzuwenden; für die Anwendung von § 4 Abs. 5 und 
§ 5 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 bleiben Seebetriebe 
außer Betracht. In einem Seebetrieb ist § 118 Abs. 6 
Satz 1 entsprechend anzuwenden; § 11 ist nicht 
anzu wenden. 

(2) Für Mitteilungen, die in den Seebetrieben 
bekanntzumacben sind, ist § 118 Abs. 4 anzuwenden. 

Zweiter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines in unmittelbarer Wahl gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§ 130 

Abberufungsausschreiben für Seebetriebe, 
Wählerliste 

(1) Die in § 112 Abs. 2 Satz 2 bezeichnete Frist 
wird auf sechs Wochen verlängert, 

(2) Das Abberufungsausschreiben nach § 112 muß 
in Seebetrieben auch die in § 122 Abs. 1 bezeichne- 
ten Angaben enthalten. 

(3) § 118 Abs. 5 und 7 ist entsprechend anzuwen¬ 
den. 

§ 131 

Stimmabgabe 

Die Arbeitnehmer von Seebetrieben stimmen in 
Briefwahl ab. § 123 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden. 

Dritter Unterabschnitt 

Abstimmung über die Abberufung 
eines durch Wahlmänner gewählten 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer 

§132 

Unmittelbare Abstimmung, Wählerliste, 
Mitteilung an die Wahlmänner 

(1) Die Arbeitnehmer von Seebetrieben nehmen 
an der Abstimmung über einen Antrag auf Abberu¬ 
fung unmittelbar teil. 

(2) Gleichzeitig mit der in § 114 Abs. 2 bezeichn¬ 
ten Wahlmännerliste wird eine Liste der abstim¬ 
mungsberechtigten Arbeitnehmer der Seebetriebe 
aufgestellt; § 112 Abs. 4 und § 118 Abs, 5 bis 7 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Die in § 115 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Frist 
wird auf elf Wochen verlängert. § 127 Abs, 3 Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß 
der Hauptwahlvorstand die Frist auf höchstens vier¬ 
zehn Wochen verlängern kann. 

§ 133 

Abberufungsausschreiben in Seebetrieben 

Spätestens zehn Wochen vor der Wahlmännerver¬ 
sammlung erläßt der Hauptwahlvorstand ein Abbe¬ 
rufungsausschreiben für Seebetriebe. § 112 Abs. 3 
Satz 1, § 126 Abs, 1 Satz 2 Nr. 3, 8 und 12 bis 14 und 
Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden. 
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§ 134 

Abstimmung, Mitteilung des 
Abstimmungsergebnisses 

Die Arbeitnehmer von Seebetrieben stimmen in 
Briefwahl ab. § 123 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 ist ent¬ 
sprechend anzuwenden. § 17 Abs. 2 und die §§ 19, 20 
und 116 sind auf die Arbeitnehmer von Seebetrieben 
mit folgender Maßgabe entsprechend anzuwenden: 

1. An die Stelle der Wahlmänner treten die wahl¬ 
berechtigten Arbeitnehmer des Seebetriebs. 

2. Die Wahlumschläge dieser Abstimmenden wer¬ 
den in eine gesonderte Wahlurne gelegt. 

3. Die Stimmen d ieser Abs tim inenden werden 
gesondert ausgezählt. 

4. Je 60 Stimmen dieser Abstimmenden werden als 
eine Stimme eines Wahlmannes gezählt. Werden 
60 Stimmen nicht erreicht, so werden mindestens 
30 Stimmen als eine Stimme eines Wahlmannes 
gezählt. Bei mehr als 60 Stimmen wird ein Rest 
von mindestens 30 Stimmen als eine Stimme 
eines Wahlmannes gezählt. 

5. Für die Abstimmungsniederschrift ist. § 128 Satz 2 
Nr. 1 bis 3, 5, 6 und 8 entsprechend anzuwenden. 

Vierter Teil 

Übergangs- und Schluß Vorschriften 

§ 135 

Erstmalige Anwendung des Gesetzes auf ein 
Unternehmen 

(1) Bei der erstmaligen Anwendung des Gesetzes 
auf ein Unternehmen hat das Unternehmen die in § 2 
bezeichnete Bekanntmachung unverzüglich nach der 
in § 97 Abs. 1 des Aktiengesetzes bezeichneten 
Bekanntmachung über die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats oder, wenn diese Bekanntmachung vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist, unver¬ 
züglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu 
erlassen. 

(2) Die Wahl Vorstände werden unverzüglich nach 
der in § 2 bezeichneten Bekanntmachung gebildet. 
In jedem Betrieb wird unverzüglich nach der Bil¬ 
dung des Betrieb,swahlvorstands die Wählerliste 
aufgestellt; die §§ 9 bis 13 sind anzuwenden. 

(3) Abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 1 soll der 
Hauptwahl Vorstand die in den §§ 14, 26 und 30 


bezeichneten Bekanntmachungen 23 Wochen vor 
dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh¬ 
mer erlassen. Nehmen an der Wahl auch Arbeitneh¬ 
mer eines in § 34 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten 
Betriebs (Seebetrieb) teil, so verlängert sich die in 
Satz 1 bezeichnete Frist auf 47 Wochen. 

§ 136 

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitete 
Wahl verfahren 

Ist das Wahlverfahren vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingeleitet und von dem die Wahl lei¬ 
tenden Wahlvorstand geregelt worden, so kann das 
Wahlverfahren, wenn diese Verordnung vor seinem 
Abschluß in Kraft tritt, nach der vom Wahlvorstand 
getroffenen Regelung weitergeführt werden, wenn 

1. diese Verordnung zu einem späteren Zeitpunkt 
als dem in § 2 Abs. 1 Satz 1 für die Mitteilung des 
Unternehmens bestimmten spätesten Zeitpunkt in 
Kraft getreten ist und 

2. die vom Wahlvorstand getroffene Regelung nicht 
gegen das Gesetz oder Grundsätze eines rechts¬ 
staatlichen Wahlrechts verstößt. 

Nehmen an der Wahl auch Arbeitnehmer eines in 
§ 34 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Betriebs (See¬ 
betrieb) teil, so ist § 118 Abs. 1 entsprechend anzu¬ 
wenden. 

§ 137 

Berechnung von Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung 
bestimmten Fristen sind die §§ 186 bis 193 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung sind die 
Wochentage Montag bis Freitag mit Ausnahme der 
gesetzlichen Feiertage. 

§138 

Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber¬ 
leitungsgesetzes in Verbindung mit § 40 des Mitbe¬ 
stimmungsgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 139 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün¬ 
dung in Kraft. 


Bonn, den 23. Juni 1977 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 


Der Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung 
Ehrenberg 
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